1, Comunicaţie telefonică de transit [Tpan- 
3ATHaH CBA3b; communication de transit; Durch- 
gangsverbindung; transit communication; âtmenet 
kapcsolás]. Telc.: Comunicaţie telefonică stabilită 
cu cel puțin două circuite interurbane. 

2, ~ telefonică directă [npamaa CBA3b; com- 
munication directe; Direktverbindung, Direktan- 
schlub; direct communication; közvetlen összekö- 
tetés]: Comunicaţie stabilită cu ajutorul unui singur 
circuit interurban. 

s. Comutator de unde [BonnoBoii nepeninro- 
yaTeJjib; commutateur d'ondes, commutateur de 
bandes; We!l=nschalter; band switch, band se- 
lector; hullámátkapcsoló]: Comutator rotitor, care 
servește pentru comutarea conexiunilor circui- 
telor electrice ale unui radioreceptor sau radio- 
emițător, pentru a permite acordul în diferitele 
bande de frecvenţe. — Sin. Comutator de bandă. 

4. Comutator elecironic [31eKTpOHHbIÄÑ KOM- 
MyTaTop; commutateur électronique; elektroni- 
scher Umschalter; electronical switch; elektronikus 
átkapcsoló]. Elt.: Aparat electronic care serveşte 
la vizualizarea simultană, pe ecranul oscilografului 
catodic, a două tensiuni electrice. E format dintr'un 
amplificator cu două tuburi electronice, cu o singură 
sarcină anodică; pe grilele de comandă ale polio- 
delor se aplică cele două semnale de vizualizat, iar 
pe catozi, impulsii dela un multivibrator astabil, 
care comandă funcționarea alternativă a celor 
două tuburi. Frecvența de comutare e destul de 
înalță spre a obține pe ecran o imagine continuă. 
Se foloseşte în tehnica măsurilor electronice, în 
scopuri medicale, și în tehnica radarului. 

s. Comutator Grossbar [HOoMMyTaTop CHC- 
rembl l poccőapa; commutateur Grossbar; Groh- 
barscher Umschalter; Grossbar's switch; Grossbar 
átkapcsoló]. Telc.: Comutator telafonic care are mai 
multe bare verticale și mai multe bare orizontale, 
și mijloace mecanice aclionate electromagnetic, 
pentru interconectarea oricăreia dintre barele 
verticale cu oricare dintre barele orizontale. 

9. ~ pas cu pas [UIaroBblii acrarenb; com- 
mutateur pas à pas; Schrittschaltwerk; step-by- 
step switch; l&ptet&s kapcsol6mi]: Comutator 
telefonic cu perii și câmp de contacte, în care 
periile au o mișcare de ascensiune verticală și 
una de rotație orizontală, efectuate prin meca- 
nisme electromagnetice pas cu pas, individuale 
pentru fiecare comutator. 

7, ~ rotativ [Bpamaromuăca HCKATEb; com- 
mutateur „Rotary“; Drehwăhler; rotary switch; 
forgâvâlaszt6]: Comutator telefonic cu perii și 
câmp de contacte, în care periile se mișcă pe 
arcul unui cerc. — Sin. Comutator rotary. 

s. Con de sincronizare [KOHyC CHHXpOHH3a- 
Topa; cône de synchronisation; Synchronisierungs- 
kegel; synchronizing cone; szinkronizáló kúp]. 
My.: Fiecare dintre extremitățile manșonului bala- 
dor al unui schimbător de vitese cu roți sincro- 
nizate (v.). Suprafaţa interioară a conului de 
sincronizare e conică, ceea ce permite cuplarea 
cu conul lateral al roții dințate corespunzătoare, 
astfel încât schimbarea „vitesei“ (adică a rapor- 
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rului de demultiplicare) să se poată efectua numai 
după ce se ajunge la turația de sincronism. V. și 
sub Schimbător de vitesă. 

s. Condensare aciloinică. Chim.: Sin. Conden- 
sare benzoinică (v.). 

10. Condensare capilară [kanuinapnaa KOH- 
nencaųas; condensation capillaire; Kapillarkon- 
densation; capillary condensation; kapilláris kon- 
denzâci6). Fiz.: Fenomenul de condensare a va- 
porilor unor substanțe în porii și în tuburile ca- 
pilare dintr'un capilar, datorit adsorpției pe pe- 
reți, sub acțiunea presiunii capilare. 

1. Condensare catalitică [raranuruuecraa 
KROHAeHCa!HA; condensation catalytique; kataly- 
tische Kondensation; catalytic condensation; kata- 
litikus kondenzáció]. Chim.: Reacţie de conden- 
sare (v.) produsă cu ajutorul unui catalizator. 

12, ~ pinaconică [IHHAKOSHYeCKAA KOH/eH- 
cagna; condensation pinaconique; pinakonische 
Kondensation; pinaconic condensation; pinakonikus 
kondenzáció]. Reacție de condensare a cetonelor, 


cu ajutorul magneziului metalic. — Se produce 
după schema: 
R R 
p“ >ya 
2 PEROT MIm 7 | IN T 
R o. me 
Mg 
R 
Ne ati 
HO - 7! Nọ 
OH OH 


Combinațiile obținute prin această reacție se nu- 
mesc pinacone (v.). 

13. Condensator eleciric de blocare [Ononu- 
pOBOYHbIÄ 3arpaxqaioiuÄ KOHAEHCATOP; con- 
densateur de blocage; Sperr-Kondensator; blo- 
cking capacitor (blocking condensator); reteszelő 
kondenzátor]. Radio: Condensator care introduce 
o reactanță serie relativ mare, pentru a limita 
trecerea curentului de joasă frecvenţă sau a cu- 
rentului continuu, fără a afecta simțitor trecerea 
curentului de înaltă frecvenţă. 

14. ». electric de shuntare [G1orupoBounbră 
ROHNeHCaTOp; condensateur de dérivation; Ab- 
leitkondensator; by-pass capacitor (by-pass con- 
densator); sânt-kondenzâtor]: Condensator care 
prezintă curentului alternativ o cale de reactanță 
mică în paralel cu elementul care se shuntează. 

15. Conducătoare de fir [HATEBoJHATEJb; con- 
ducteur de fil; Fadenleiter; thread take -up lever, 
thread guide; fonalvezet8], Ind. text.: Organ al 
unor mașini textile (depănătoare, mașini de tri- 
cotat, etc.), care are rolul de susținere și de cură- 
tire a firelor. Conducătoarele de fir sunt construite 
din metal sau din sticlă. 

15. Conductă de unde: Sin. Ghid de unde (v.). 

17. Conductă laterală (de distribuţie) [pacnpe- 
pennTenbiaa kaGenbHaA Kananga HA; con- 
duite de distribution; Verteilungskabelrohrstrang; 
subsidiary duct; elosztó vezeték]. Telc.: Conductă 
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care duce, dela canalizația de telecomunicații 
principală, la un stâlp sau la o clădire. 

1. Conexiune în cascadă [KaCKa4H0e RKNIO- 
uyeHHe, NOCIepOBaTEILHOe COENHHEHHE; con- 
nexion en cascade; Kaskadenschaltung; cascade 
connection cascade; kaszkádkapcsolás]: Mod 
de legare a două sau a mai multor organe com- 
ponente similare, în care ieșirea unuia e conec- 
tată la intrarea organului urmălor. — Sin. Co- 
nexiune în tandem. 

2. Constantă chimică [HCTHHHAA XHMEY2C- 
Kaa nocToAunnaA; constante chimique; chemische 
Konstante; chemical constant; vegyi állandó]. 
Chim. fiz.: Constanta de integrare C, care inter- 
vine în relația dintre logaritmul decimal al ten- 
siunii de vapori = a unei substanțe și tempera- 
tura absolută: log x=f(7)+C, obținută fără aju- 
torul celui de al treilea principiu al Termodina- 
micei. Constantele chimice au un rol important 
în calculul constantelor de echilibru ale reacţiilor 
chimice. 

s. Constantă crioscopică [tpnockonnpeckaa 
NOCTOAHHaA; constante cryoscopique; kryoskopi- 
sche Konstante; cryoscopic constant; krioszkopi- 
kus állandó]. V. sub Raoult, „legile“ lui ~. 

4. Constantă de atenuare [mi CTOAHHaA 3a- 
Tyxahua; constante d'affaiblissement; Dämp- 
fungskonstante; attenuation constant; csillapitási 
állandó]. Elt.: Logaritmul natural « al raportului 
dintre amplitudinile într'un anumit punct și la o 
distanță de acelpunct egală cu unitatea, în sensul 
propagării, a unei mărimi lineare de stare a unei 
unde plane progresive, de o anumită frecvenţă: 
Ao 


a= L In 
l Ai 
unde Ap şi A, sunt amplitudinile mărimii lineare 
în punctul origine și într'un punct la distanţa l 
de acesta, în direcția propagării. 

În cazul liniilor electrice de transmisiune filare, 
uniforme, situate în medii fără proprietăți de vis- 
cozitate, constanta de atenuare se exprimă, în 
funcțiune de constantele liniei, prin: 


ÎI PEPE 

a=Y 1 [V (Re Fut? (G? + w?C?) + GR- ac ] 
R, L, C şi G fiind, respectiv, rezistența, induc- 
tivitatea, capacitatea și conductanţa de izolaţie a 


liniei pe unitatea ei de lungime. 
În cazul liniilor cu pierderi neglijabile (wL>R, 


w C>G) 
=f + Syé 


La cabluri cu 
wC>G, R>wL, 


rezultă 
wRC 2-2) 
sz adi a la 
2 (1 2 
unae d=arct G sf arct Eo 
Teg ge e ieri 


În toate cazurile, pentru azurile, pentru pulsații foarte _foarte joase 


d Vresti ya zi Vae -V5 


În cazul undelor plane cari se propagă în medii 
omogene şi isotrope, cu permitivitatea relativă e, 
şi fără proprietăţi de viscozitate, în general 


a=V-[ + Ve2+(60 0 à)? cÀ) 2], 
A fiind lungimea de undă, iar o, conductibilitatea, 
ambele în sistemul MKSA raţionalizat. 
Peniru mediile conductoare, pentru cari, în 
aceleași unități: 


60 ci>s,, rezultă a=Ņ 3004. 


5 Conslantă de desintegrare: Sin. Constantă 
radioactivă. V. Radioactivă, constantă ~. 

s. Constantă de fază [(pa3oraa nocroannaa; 
constante de phase; Phasenkonstante; phase con- 
stant; făzisâlland6)]. Elt.: Creșterea pe unitatea 
de |ungime, în sensul propagării, a întârzierii 
fazei unei mărimi lineare de stare a unei unde 
plane progresive, de o anumită frecvenţă. 

În cazul liniilor electrice de transmisiune filare- 
uniforme, stuată în medii cari nu prezintă pro, 
prietăți de viscczitate, constanta de fază se ex- 
primă, în funcțiune de constantele liniei, prin 


1 
PV [V Rtur 12) (Gaz Ca) tu LC-RG] 
R, L, C şi G fiind respectiv rezistenţa, inducti- 
vitatea, capacitatea și conductanţa de izolație a 
liniei pe unitatea ei de lungime. 

În cazul liniilor cu pierderi neglijabile 
(ul >R, w C>G) Zap 
p= oy LC. 


La cabluri cu 


G&wC Rw L 
eR — p 
rezultă j= vs 3 =>) 
unde A = arct g £ iar, e = i — arctg FN e 


În toate cazurile, pentru pulsații foarte joase 


pec [V+ Val 


În cazul Na plane cari se propagă în 
medii omogene și isotrope cu permitivitatea re- 
lativă e,.fără proprietăţi de viscozitate, în general 


po VIC- +y 2t 0 oz]. 
În cazul mediilor conductoare, la cari, în unităţi 
MKSA raţionalizate, 6001 > s,: 
p=V30 o A. 
În cazul mediilor dielectrice, la cari, în același 
unități, e, > 606 À: 
305 À 
8= 


ye 
7. Constantă de propagare [ko9þþHnuenT 
pacnpocrpanenua; constante de propagation; 


Fortpflanzungskonstante; propagation constant; 
terjédési állandó]: Mărimea complexă a cărei 
parte reală e ccnstanta de propagare (v. S.) şi 
a cărei parte imaginară e constanta de fază (v. S.). 
Dacă A, reprezintă în complex, în amplitudine şi 
fază, mărimea lineară armonicăa undei într'un punct 
ales ca origine, mărimea lineară are, la distanța 
l de origine, în sensul propagării, expresiunea 


me ali a -y 
A = Age 


în care e reprezintă baza logaritmilor naturali, iar 


y e constanta de propagare. 
Dacă « e constanta de atenuare și Ș e con- 
stanta de fază, există relația 


i md 


În cazul liniilor de transmisiune filare, uniforme 
situate în medii fără proprietăți de viscozitate, 
constanta de propagare are expresiunea 


Y n Vz Y, 
unde Z= R+ jø L, Y =G+ijuwC,R,L.CşiG 
fiind respectiv rezistența, inductivitatea, capaci- 
tatea și conduclanța de izolaţie a liniei pe uni- 
tatea ei de lungime. 


În cazul frecvențelor foarte înalte și al liniilor 
cu pierderi neglijabile, 


I =ijv VLC. 
În cazul undelor plane cari se propagă în medii 


uniforme, isotrope şi fără proprietăți de visco- 
zitate, 


Y == v: p 0 
unde s e expresiunea în complex a permitivitšții 


mediului (E =s + ZA ), iar p. e permeabilitatea 
jw 


magnetică a mediului. 


1. Constantă de timp [nocrcannaa Bpemenu; 
constante de temps; Zeitkonstante; time constant; 
idő álandó]. Elt.: Timpul (durata) după care va- 
loarea unei mărimi care variază exponențial a 
crescut de e ori, unde e e baza logaritmi'or naturali. 

2. Constantă de timp la descreștere [nocroau- 
Haf BpeMeHu NPH OTKIIIOyenHH; constante de 
temps de décroissance; Ausschalizeitkonstante; 
time constant of fall; kikapcsol6-id&âlland6): Timpul 
necesar pentru ca o impulsie să descrească dela 
70,7% la 26,0% din amplitudinea sa maximă, ex- 
cluzând zimţul. i 

3. Constantă de viscodensitate: Sin. Constantă 


de viscozitate-densitale. V. sub Viscozitate di- 
namică, 


4 ebulioscopică [56ynnocronnueckaa 
NOcTroaHHaA; constante €bu l'oscopique; ebullio- 
skopische Konstante; ebullioscopic constant; ebu- 
lioszkopikus állandó]. V. sub Raoult, „legile“ lui ~. 

s. Constanţă [ycroiiunBocTb; constance; Ste- 
tigkeit; constancy; folytonosság]. Metr.: Proprie- 
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tatea unui instrument de măsură de a da oricând 
indicaţii corespunzătozre relației matematice care 
leagă valoarea mărimii pe care se bazează măsura- 
rea, de valoarea mărimii care o provoacă, și de 
a indica asttel, pentru fiecare valoare a acesteia, 
câte o singură valoare. Ex.: pentru o creştere a 
temperaturii dela 12° la 90°, acelaşi termometru 
trebue să indice, oricând aceeași dilataţie a coloa- 
nei de mercur, ori de câte ori trece dela 12* 
la 90°. 

s. Constanţei, „legea“ ~ unghiurilor [3axon 
IIOCTOAHOCTH yTJIOB; loi de la constance des 
angles; Gesetz von der Stetigkeit der Winkel; 
constancy low of angles; szâgâllandosâgtârvenye]. 
Mineral.: Legea cristalogratică fundamenială, care 
exprimă egalitatea unghiurilor diedre dintre două 
fețe sau dintre două muchii, corespunzătoare 
diferiților indivizi cristalizați ai unei aceleeași specii 
minerale. Această egalitate e valabilă totdeauna 
la o anumită presiune și temperatură; ea rămâne 
satisfăcută cât timp nu variază aceşti factori. 

7. Contact, procedeul de ~ [cnoco6 KOH- 
TaKTa; procédé de contact; Kontakiverfahren; 
contact process; kontakt eljárás]. Chim. V. sub 
Sulfuric, acid ~. 

s. Contact rectifiant [BbINpDAMHTEJNbHbIÄ KOH- 
TAKT: contact rectifiani; Gleichrichterkontakt; rec- 
ttilging contact;e gyeñirányitó érintkezés]. Elt.: Con- 
tactul dintredouă corpuri minerale cristaline, sau 
dintre un corp metalic şi unul mineral cristalin, 
de forme şi naturi diferite, prin care se reali- 
zează, practic, conductivitate electrică într'o singură 
direcție. V. și sub Detector cu contact. 

9. Container [ronreiinep; conteiner; Behăl- 
ter; conteiner; konténer]. Cs.: Sistem de amba- 
lare format din rame, lăzi, etc., care serveşte în 
mod repetat la transportul încărcăturilor (materi- 
ale obiecte, produse, etc. în stare fluidă, plastică, 
pulverulentă sau în bucăţi), dela locul de pro- 
ducție, direct la locul de depozitare sau de punere 
în operă, evitând operaţiunile dificile de manipu- 
lare în punctele de transbordare dela un sistem 
de transport la altul. 

Containerele au dimensiuni standardizate, astfel 
încât, de o parte să cuprindă un anumit număr 
sau o anumită cantitate de încărcătură, iar de 
altă parte să încapă de un număr exact de ori 
într'un mij'oc de transport (vagon de cale ferată, 
autocamion, roabă, etc.). Dimensiunile, gabaritul 
și greutatea containerelor se stabilesc în strânsă 
legătură cu dimensiunile și capacitatea de ridi- 
care a mijlocului de transport corespunzător — 
şi astfel, încât să permită încărcarea și descăr- 
carea rapidă și mecanizată, 

Din punctul de vedere al exploatării lor, con- 
tainerele pot fi universale (pentru transportul 
diferitelor tipuri de încărcături) și speciale (pentru 
transportul anumitor încărcături sau grupuri de 
încărcături de același fel, — materiale de con- 
strucție, acizi, produse perisabile, etc.), sau în 
anumite condițiuni de păstrare (lăzi isotermice). 

Din punctul de vedere constructiv, containe- 
rele pot fi închise sau deschise (lăzi), cu grile 
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(rame) ori cu pereți plini, rabatabili, demontabili, 
pliabili sau ficși. Containerele se confecționează 
din lemn, din metal sau din materiale mixte, și 
trebue să asigure posibilitatea de încărcare și 
descărcare rapidă, uşurinţă în manipulare, și supra- 
etajarea lor la încărcare. 

Din punctul de vedere al stării materialelor de 
transportat pentru cari sunt destinate, containerele 
se împart în trei categorii: pentru materiale în 
bucăți, pentru materiale in stare de pulbere, pentru 
materiale în stare plastică și lichide. 

Din prima categorie, cele mai răspândite sunt 
containerele pentru cărămizi şi blocuri de zidă- 
rie. Acestea pot fi de diferite capacități și con- 
strucții; de exemplu: container-cadru, pentru 
42.::49 de cărămizi, respectiv pentru 6:::7 blocuri 
de zidărie (v. fig. 1), format dintr'un cadru 


|. Container-cadru. 
2) rigid; b) cu pereţi rabatabili; c) ramă metalică pentru 
7 cărămizi sau un bloc de zidărie. 


(rigid sau cu pereții rabatabili) în formă de U, 
pe care se pot înşira rame metalice pentru 7 cără- 
mizi sau un bloc de zidărie (containerele-cadru 
pot fi transportate — câte unul sau în pachete de 
mai multe contai- a 

nere — cu maca- 
raua sau — pe dis- 
tanțe scurte — cu 
o roabă specia- 
lš);  container-la- 
dă (v. fig. Il) pentru 
transportul cărămi- 
zilor (60:300 de 
cărămizi), cu pe- 
reți laterali de gri- 
le, cari pot fi desprinși de fundul lăzii, permi- 
țând recuperarea imediată a containerului după 


ll. Container-ladă. 


efectuarea transportului, fără a mai aștepta pune- 
rea în operă a cărămizilor — și recuperarea fundului 
—la fiecare contai- 
ner de acest fel 
folosindu-se 2-3 
funduri (se trans- 
portă cu macaraua, 
pe platforme de 
cale ferată, cu au- 
tocamioane sau cu 
roabe speciale); 
container — apucă- 
tor sau container - 
greifer (v. fig. III), 
construit după prin- 
cipiul apucătorului 
cu două fălci; — 
container - piepte- 
ne, pentru transportul blocurilor de zidărie cu 
goluri, compus dintr'un sistem de bare de oţel 
îndoite (cu două bare pentru opt blocuri, cu 
trei bare pentru 12 blocuri, etc.), sudate de un 
fund, de asemenea din bare de oţel, barele 
îndoite fiind introduse în golurile blocurilor și 
transportul fiind făcut cu roabe sau cu macarale. 


Din categoria a doua fac parte containerele 
pentru ciment, constituite din lăzi sau bidoane 
metalice, etanșe, cu fundul mobil și cu dispozi- 
tive pentru încărcare, descărcare — și transporta- 
bile cu macarale, cu roabe, etc. 


Din categoria a treia sunt folosite în construcții 
containerele pentru mortar (v. fig. IV) și pentru 
beton. Acestea au 
forma de cupe 
sau de lăzi meta- 
lice, etanșe, trans- 
portabile cu o roa- 
bă specială sau 
cu macaraua, 


1, Contracurent, 
circulație în ~ 
[NpOTHBOTOK; cir- 
culation en contre-courant; Gegenstrâmungsumlauf; 
counter current circulation; ellenáramú közlekedés]. 
Tehn.: 1. Circulaţie a unui fluid într'o maşină 
sau într'o instalație, astfel încât sensul la ieşire să 
fie contrar celui dela intrare. Ex.: curentul de 
baleiaj, la unele motoare în doi timpi. — 2. Cir- 
culația în sensuri opuse: a două sau a mai multor 
fluide, într'un sistem tehnic în care își pot influ- 
ența mutual mărimile de stare, prin contact 
direct sau indirect. Ex.: curenții de apă și de aer 
într'un turn de răcire. 


=. Contratip [konrparun; contre-type; Kontra- 
type; counter-type; kontratipus]. Cinem.: Copie 
negativă a unui film, obținută prin copierea după 
o lavandă (un pozitiv intermediar), folosită pentru 
obținerea unui număr mai mare de copii pozi- 
tive pentru exploatare. Pelicula pentru contratip 
poate avea o sensibilitate mult mai mică decât 
cea pentru negativul original, care se obține 
direct prin cinematografiere, deoarece expunerea 


HI. Container-apucător. 


IV. Containerpentru mortar, transpor- 
tat cu roabă specială. 


contratipului se face într'o mașină de copiat și 
nu în aparatul de cinematografiat. — Sin. Negativ 
intermediar. 

1. Control [KOHTpOJb; contrôle; Kontrolle; 
control; ellenőrzés]. Tehn.: Examinarea sau încer- 
carea unui material înainte şi după prelucrare, 
respectiv a unui sistem tehnic după montare sau 
după un timp de funcţionare, împreună cu veri- 
ficările corespunzătoare. 

+. Conveior: Sin. Transportor cu elemente flexi- 
bile de tracțiune, Conveier. V. sub Transportor. 

3. Copie de control [KOHTpOJIbHaA KONKA; 
copie de contrâle; Kontrollkopie; control copy; 
ellenârzesi másolat]. Cinem.: Film cinematografic 
pozitiv, care se copiază după un negativ contratip 
și se păstrează în filmoteca unei instituții centrale 
(de ex. studio), în vederea comparării cu ea a 
copiilor comerciale, de exemplu înscopuri artistice. 

«4 Coplanar [ronnanapriblii; coplanaire; kom- 
planar; coplaner; egysikos]. Geom.: Proprietatea 
a două (sau a mai multor) drepte de a fi con- 
ținute într'un același plan. 

s. Corector de fază [pasosbipaBnuBaTreab; 
compensateur de phase; Phasenentzerrer; phase 
corrector; făzisjavit6]. Telc.: Reţea construită 
pentru corectarea distorsiunii de fazăi ntr'un sis- 
tem de transmisiune a semnalelor electromag- 
netice. 

o. Corector de tonalitate [konTy p peryInpo- 
BaHHA ToHa (nepeaTruuka); correcteur de to- 
nalité;  Tonungskorrektor; tone-conirol circuits; 
tonusjavit6]. Radio: Circuit folosit la amplifica- 
toarele de audiofrecvență spre a modifica într'un 
sens dorit caracteristica lor de frecvenţă, favorizând 
anumite benzi de frecvență și atenuând suple- 
mentar altele. Corectoarele de tonalitate se folo- 
sesc în scopuri diverse: obținerea unor efecte 
estetice, reproducerea cât mai naturală a înregis- 
trărilor sonore, reducerea sgomotului, etc, Fiindcă 
urechea, la intensități sonore mici, e mai puțin 
sensibilă la tonurile joase decât la cele înalte, 
controlul volumului amplificatoarelor e proiectat 
uneori astfel, încât reducerea volumului e mai 
pronunțată la tonurile înalte și medii, decât la cele 
joase. Un astfel de dispozitiv se numește volum- 
control cu compensare de ton. 


Schema unui amplificator cu trei benzi. 
1) intrare; 2) preampliticator; 3)filtre; 4) atenuatoare; 5) ampli- 
ficatoare; 6) ieşire. 


La unele amplificatoare recente se preferă, 
pentru controlul tonalității, o soluție mai com- 
plexă: se împarte întreaga bandă de amplificat 
în trei benzi, fiecare fiind amplificată pe o cale 
separată, pentru a obține astfel o mare flexibili- 
tate în efectele sonore urmările, intensitatea 
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tonurilor dintr'o bandă fiind independentă de a 
tonurilor din celelalte benzi (v. fig.). 

7. Corectură [kopperrypa; épreuve; Korrek- 
tur; proof (for correction); korrektura, javitás]. 
Arte gr.: Înlăturarea erorilor strecurate într'o formă 
de tipar cu text, culeasă manual sau mecanic. 
Corectura cuprinde următoarele operațiuni: exe- 
cutarea unui tipar de corectură de pe forma 
culeasă, pe care să se poată urmăriși nota erorile 
strecurate (darea corecturii); notarea erorilor pe 
tiparul de corectură, de către corector, revizor 
sau autor, cu semne convenționale de corectură 
(facerea corecturii); îndreptarea în tipografie a 
erorilor semnalate, prin scoaterea literelor, a 
semnelor și a porţiunilor de text culese sau așe- 
zate greșit în formă — și înlocuirea lor cu cele 
corecte (scoaterea corecturii). 

s. Coroiaj [orpenta; corroyage; Verformungs- 
grad; refining; ătalakităsi fok]. Metl.: Raportul dintre 
secțiunile inițială şi finală ale unei piese supuse 
la prelucrare prn deformare plastică (laminare, 
forjare). Coroiajul variază după felul pieselor 
prelucrate, fiind cuprins, de obiceiu, între 2 și 8. 
Alegerea unui coroiaj adecvat prezintă impor- 
tanță atât sub raportul rezistenței mecanice a 
piesei, cât și sub raportul economiei de material. 

9. Coroziune catodică [raroynaa kopposua; 
corrosion cathodique; kathodische Korrosion, 
Kathodenzerfressung; cathodic corrosion; katodi- 
kus korrozió]: Coroziunea care rezultă din starea 
de catod a unei construcții; e produsă de obiceiu 
prin reacția produselor alcaline ale electrolizei 
cu un metal amfoter. 

10. Corp. Ind. lemn.: Sin. Cutie (v. S.). 

u. Covor asfaltic* [ac®ùaJIbTOBbIÄ KOBËp; tapis 
asphaltique; asphallischer Teppich; asphaltic carpet; 
aszfaltszönyeg]. Drum.: Strat superficial, gros de 
2,5-3,5 cm, de mixtură bituminoasă, aplicat pe 
o îmbrăcăminte rutieră exislentă, fără intermediul 
unui strai de legătură (binder) și folosit, fie pentru 
acoperirea macadamurilor simple (când tratamen- 
tele superficiale sau tratamentele întărite nu pot 
rezista traficului decât cu întrețineri costisitoare, 
sau când trebue să reziste unui trafic semigreu), 
fie pentru acoperirea îmbrăcămintelor la cari stratul 
de uzură e executat din piatră de calitate infe- 
rioară, sau pentru acoperirea îmbrăcămintelor 
uzate de asfalt, de beton, de macadam cimentat, 
ca și a pavajelor de piatră, pentru a le salva. Se 
foloseşte pe drumurile sau pe sectoarele de drum 
cu un trafic de 1000.::1500 + pe zi, la tracțiune în 
principal animală — sau cu un trafic de 2000.::3000 + 
pe zi, la tracţiune în principal mecanică. Aşter- 
nerea mixturii covorului trebue să fie precedată 
de pregătirea suprafeţei stratului-suport (îmbră- 
cămintea veche), prin curăţire, .reprofilare (la pa- 
vajele de piatră), umplerea denivelărilor și a 
fisurilor cu mixtură de binder (la îmbrăcămintele 
de asfalt de beton și de macadam cimentat) sau 
cu beton de ciment (la macadamul cimentat, dacă 
denivelările sunt mai mari decât 2 cm), și prin 
amorsare cu bitum cald, cu bitum tăiat sau cu 
suspensie de bitum filerizat, 
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Covoarele asfaltice se execută fie la cald, fie 
la rece. — La covoarele exezutate la cald, mix- 
tura e formată, fie din 70-::80% criblură (1 parte 
sortul 3:::8 mm și 3 părţi sortul 8:::15 mm), 2:::5% 
filer, 55,5% bitum, iar restul, nisip de concasaj 
și nisip de carieră, — fie dintr'un beton asfaltic, 
din asfalt turnat, amiezită, etc. Mixtura e prepa- 
rată la temperatura de 120..:150* sau de cel 
mult 170° (când conţine agregate fine, ca filer 
sau nisip de concasaj), și se aşterne la cald pe 
stratul-suport (la cel puțin 120°). După aşternere, 
covorul se cilindrează cu cilindre compresoare 
de 8.::12 tł (afară de cele de asfalt turnat). Co- 
voarele asfaltice executate la cald trebue să fie 
etanșate prin aplicarea unui tratament superficial 
de închidere, fie executat cu nisip bitumat sau 
cu criblură bitumată, fie executat in două reprize, 
în prima repriză cu nisip btumat — și în a doua 
repriză, cu bitum și criblură. — La covoarele exe- 
cutate la rece, mixtura e formată dintr'un mortar 
asfalțic preparat cu nisip (cu 26:::30% goluri) și 
suspensie de bitum filerizat (33% bitum, 15% var 
hidratat și 52% apă). Dozajul optim se determină 
prin ,ncercări, astfel încât mixtura să conţină, 
după uscare și comprimare, 9:::11% bitum și să 
nu aibă mai mult decât 3% goluri neumplute cu 
bitum. Mixtura se așterne într'un strat uniform 
(cu 50% mai gros decât grosimea covorului după 
comprimarea definitivă), care se răspândește după 
șablon, cu drişca, se lasă 3-::6 zile să se usuce, 
după care se cilindrează, dela margini spre axa 
drumului, cu cilindre compresoare de 8.::12 t. 

1. Crăiţuire: Sin. Dătuire (v.). 

2. Creion [kapangan]; crayon; Bleistift crayon; 
ceruza, itón]: Vergea cu miez cilindric, numit mină, 
confecționatdintr'un mineral care poate lăsa o urmă 
pe hârtie, pe piele, etc. Uneori e format numai din 
acest mineral. Servește la scris, desenat, colorat, etc. 

a, Cremă [kpem; crème; Krem; cream; krém 
kenöcs]. Ind. chim.: Produs cosmetic pastos, obținut 
fie prin amestec, fie prin saponificare, din sub- 
stanțe grase (animale, vegetale sau minerale), 
glicerină, uleiuri eterice, etc., întrebuințat la în- 
muierea pielei sau la apărarea ei contra acțiunii 
frigului sau a razelor solare, cum și la fixarea 
sau înlăturarea fardului și a pudrei. — 

La prepararea cremelor se întrebuințează, de 
obiceiu, vaselină, lanolină, ceară, stearină, ule- 
iuri, grăsimi, unt de cacao, parafină, gume, ge- 
latină, oxid de zinc, eozină, uleiuri eterice, coloranţi 
sodă amoniac, etc, 

« Criptogame [raiinoGpaunble pacrenua; 
cryptogames; Kryptogame, Sporenpilanzen; cryp- 
togams; kriptogâmek]. Bot.: Unul dintre cele două 
grupuri cari constitue regnul vegetal, compus din 
plante lipsite de flori, cu stamine și pistil. Cu- 
prinde: talofitele (alge și ciuperci), briofitele 
(mușchii) şi pteridofitele (ferigele, etc.). Cripto- 
gamele cari au un sistem vegetativ diferențiat 
în rădăcină, în tulpină și frunze (de ex. ferigele) 
se numesc, uneori, criptogame vasculare. 

s. Cristal, montură de ~ piezoelectric [kBap- 
neBbiii craGunn3aTrop, n6esoonekrpnuecrnii 


KpucTaanI; cristal pi&zoelectrique monté; Schwing- 
kr'stallsatz; piezoelectric crystal unit; rezg&kristăly 
ilepites]. Fiz.: Ansamblu care cuprinde o placă 
de cristal piezoelectric, montată și reglată pentru 
o anumită frecvenţă, folosit, de obiceiu, pentru 
stabilizarea și măsurarea frecvenţei, filtrarea un- 
delor electrice, sau trecerea dela acestea la 
unde elastice, și invers. — Uneori, montura cu 
cristal piezoelectric poate avea mai multe plăci 
de cristale piezoelectrice (montură cu gristal 
multiplu). d 

5. Cristal de detecție [perekropnbră Kpuc- 
Tal; cristal détecteur; Gleichrichterkrystall; de- 
tector crystal; detektorkristâly]. Radio: Cristal 
semiconductor folosit, în contact cu un material 
conductor sau semiconductor, la detecția undelor 
electromagnetice modulate în amplitudine, datorită 
caracteristicei nelineare a contactului. Efectul de 
detecție depinde de natura cristalului și a materia- 
lului cu care e în contact, de punctul de contact și 
de presiunea de contact. Pot fi folosite drept cristale 
de detecție numeroase cristale naturale și artificiale: 
chalcopirita, ceruzitul, galene, pirite de cupru, ar- 
sen şi fier, zincitul, siliciul, germaniul, etc. Cele mai 
potrivite cristale de detecție sunt cele artificiale, 
de siliciu și germaniu, cu mici adausuri de alte 
metale (bor, aluminiu, staniu, bismut, etc.). Cu 
acestea se pot obține efecte de redresare com- 
parabile cu cele ale tuburilor electronice. 

7. Crocodil [kpokoga; crocodile; Krokodil; 
crocodile; krokodilkapocs]. Chim.: Aparat metelic 
de laborator, cu ajutorul căruia se dă dopurilor 
de plută elasticitatea necesară folosirii lor pentru 
închiderea flacoanelor, a refrigerentelor, etc. Se 
compune din două bare metalice legate printr'o 
articulație, între cari se presează dopul. 

s. Cromatare. Meti. V. Termocromare. 

9. Cromatografie* [xpomarorpabua; chroma- 
tographie; Chromatographie; chromatographic 
analysis; kromatográfia]. Chim. fiz.: Procedeu 
de separare, unele de altele, a substanțelor din- 
tr'un amestec, trecând printr'un mediu poros solu- 
ția în care se găsesc. Deplasarea prin mediul 
poros provoacă separarea substanțelor din ames- 
tec, datorită următorilor factori fizicochimici prin- 
cipali: gradul deosebit de adsorpţie al compo- 
nenților amestecu'ui; gradul deosebit de solubili- 
tate al precipitatelor greu solubile, formate în 
cromatogramă; repartiția diferită a componentului 
amestecului între două faze lichide nemiscibile 
între ele. 

Prin alegerea mediilor poroase și a solvenților 
adecvaţi se poate realiza separarea substanţelor 
dintr'un amestec complex cu randamentul cel 
mai bun şi cu puritatea cea mai mare, prin unul 
dintre tipurile de cromatogratie indicate mai sus. 
Ca medii poroase pot fi folosite cele mai variate 
substanțe; de exemplu oxidul de aluminiu activat, 
cărbunele activ, zahărul, silicagelul, carbonatul 
de calciu, hidratul de aluminiu, inulina, amidonul, 
bumbacul, hârtia, etc. Oricare dintre aceste medii 
poroase poate fi folosit pentru obținerea oricărei 
cromatograme; preferirea unuia sau a altuia dintre 


ele e determinată de condiţiunile speciale în cari 
se găseşte amestecul de cercetat. 

În ultimul timp există tendința de a folosi din 
ce în ce mai mult hârtia de filtru ca mediu ad- 
sorbant, datorită bunelor rezultate obținute în 
multe domenii ale Chimiei. Hârtia de filtru e un 
bun mediu adsorbant, iar cromatografia pe hâr- 
tie — indiferent de tipul practicat — e un mijloc 
comod de cercetare. În această metodă se preferă 
cromatografia de repartiție, fiindcă ea prezintă 
largi posibilități de experimentare în foarte multe 
separări de amestecuri complexe. Pentru obținerea 
unei cromatograme de repartiție pe hârtie, se ia 
o fășie de hârtie de filtru, lungă de 30.::50 cm; 
la unul dintre capetele acestei hârtii, la oarecare 
distanță de margine, se pune o picătură din 
amestecul de cercetat. Apoi se introduce acest 
capăt al hârtiei într'o baie, care conține solventul 
organic saturat cu apă. La înaintarea lentă a sol- 
ventului prin porii hârtiei, diferiții componenți ai 
amestecului se deplasează cu vitese diferite și, 
datorită acestui fapt, se produce separarea ames- 
tecului. Ea se termină, în general, când solventul 
a înaintat 30-::40 cm de-a-lungul hârtiei. După 
ce s'a terminat separarea, dacă substanțele com- 
ponente sunt incolore, se usucă hârtia și se de- 
velopează cu un indicator colorat (sau se ob- 
servă în lumină ultravioletă fluorescența substari- 
țelor separate), operațiune care permite să se 
stabilească poziţia diferiților componenți pe banda 
de hârtie. Cu ajutorul cromatografiei de repartiție 
pe hârtie s'a putut face microanaliza calitativă și 
cantitativă eficace a aminoacizilor, a peptidelor, 
a acizilor nucleici, a acizilor organici, a hidro- 
carburilor şi a substanţelor anorganice. Ea prezintă 
din ce în ce mai mult interes, atât pentru indus- 
trie, cât și pentru cercetări teoretice. 

După natura factorilor fizicochimici principali, 
se deosebesc: cromatografie de adsorpție, de 
precipilare, de, repartiție — și mixtă. 

1. Cromatografie de adsorpție [nornorureub- 
Haa xpomarorpabua; chromatographie d'adsorp- 
tion; Adsorptionschromatographie; chromatographic 
adsorptions analysis; adszorpci6s kromatográfia]: 
Cromatografie în care amestecul de substante 
supus separării e adsorbit selectiv și succesiv din- 
tr'o soluție, de către mediul adsorbant. Separarea 
componenților amestecului se face în urma gra- 
dului diferit de adsorpție al componenților ames- 
tecului. Reușita separării componenților cu ajutorul 
acestui tip de cromatografie depinde mult de 
tipul adsorbantului, de natura disolvantului folosit 
la disolvarea amestecului, de dimensiunile porilor 
mediului adsorbant, de vitesa de trecere a so- 
luției prin mediul adsorbant, etc. Cromatografia 
de adsorpție dă rezultate deosebit de bune atât 
la separarea amestecurilor organice complexe, 
cât și la separarea ionilor cu proprietăți apropiate 
(de ex. separarea materialelor din pământurile rare). 

2, ~ de precipitare [ocannTrenbnaa XpoMa- 
rorpabna; chromatographie de précipitation; 
Niederschlagchromatographie ; chromatographic 
precipitate analysis; lecsapolăsi kromatográfia]: 
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Cromatografie în care se folosește capacitatea 
diferită a substanțelor cromatografice de a forma 
precipitate greu solubile cu anumiţi reactivi sau 
adsorbanți. Prin folosirea unor solvenți adecvaţi se 
pot separa substanțe pure în timpul operațiunii de 
developare a cromatogramei. Natura proceselor 
cari duc la formarea cromatogramelor de precipitare 
nu e suficient lămurită. În cazul ionilor, se pre- 
supune că formarea cromatogramelor de preci- 
pitare e determinată de produsul activității ionilor 
în soluții saturate. În aceste cromatograme, for- 
marea precipitatelor poate fi determinată și de alte 
cauze, de exemplu de coagulare, de modificarea 
concentraţiei de hidrogen a soluției, de modifi- 
carea concentrației reactanților, etc. Cu ajutorul 
cromatogratiei de precipitare s'a reușit să se 
realizeze separări, numeroase și dificile atât în 
domeniul Chimiei organice, cât și în acela al 
Chimiei anorganice. 

s. ~ de repartiție [pacnpenennrenbnaa Xpo- 
Marorpaua; chromatographie de répartition; 
Verteilungschromatographie; cromatographic dis- 
tribution analysis; elosztási kromatográfia]: Croma- 
tografie în care separarea substanțelor adsorbite 
de mediul poros e condiționată de coeficienții 
diferiți de repartiție între două faze lichide ne- 
miscibile. Una dintre faze, faza mobilă, e solventul 
organic care se infiltrează de-a-lungul porilor 
mediului, iar faza imobilă e apa legată pe care 
o adsoarbe mediul poros. Pe măsura deplasării 
solventului de-a-lungul porilor mediului pe care 
se face cromatografia, se produce o redistribuție 
continuă a substanţelor din amestec între cele 
două faze lichide. Deoarece diferiții componenți 
ai amestecului au coeficienți de repartiție diferiţi, 
vitesele de deplasare ale diferiților componenți 
sunt diferite. 

4 ~ mixtă [ROMGHHBpoBaHHaA Xpomaro- 
rpabua; chromatographie mixte; Mischchroma- 
tographie; mixed chromatographic analysis; vegyes 
kromatográfia]: Cromatograție în care substanţele 
se separă net numai când acționează simultan 
mai mulți factori fizicochimici. 

5. Cromic, acid ~ [xpomoBaa kuenora; acide 
chromique; Chromsâure; chromic acid; krómsav]. 
Chim.: HaCrO4. Acid al cromului hexavalent, re- 
zultat prin combinaţia anhidridei cromice CrO cu 
apa. Nu există în stare liberă, deoarece se des- 
compune când e separat din soluția apoasă. — 
E un oxidant foarte puternic și soluţia lui e fo- 
losită în special în acest scop. 

o. Cromului, isotopii ~ [H30TONbI XpOMa; 
isotopes du chrome; Chromisotope; chromium iso- 
topes; kr6m-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai cromului: cromul 49, care se desinte- 
grează cu emisiune de pozitroni, cu timpul de 
înjumătățire de 41,9 min, obținut prin reacțiile 
nucleara Ti46 (x, n) Cr49, Cr% (n, 2n) Cr49, Cr50 
(%, n) Cr4% cromul 50, care se găsește în pro- 
porție de 4,49% în cromul natural; cromul 51, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 26,5 zile, obținut prin reacțiile 
nucleare Ti48 (a, n) Crâl, VS! (p, n) Cr5!, Cr50 
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(d, p) Crö!, Cr& (n, +) Crâi, Crt? (n, 2n) Crêt; 
cromul 52, cromul 53, cromul 54, cari se găsesc, 
respectiv, în proporție de 83,78%, 9,43% și 2,30% 
în cromul natural; cromul 55, care se desinte- 
grează cu timpul de înjumătățire de 1,3 ore, 
obţinut prin reacţiile nucleare Cr? (n, y) Cr%, 
Cr54 (d, p) Cr55, 

1. Cronometrie [XpOHOMeTpHA; chronometrrie; 
Chronometrierung; time keeping; kronometria]. 
Fiz., Tehn.: Capitol al Metrologiei, care se ocupă 
cu metodele de măsurare a timpului. 

2. Cuartă Diesselhorst-Martin [uerBepra J}. M-, 
ueTBepra ABOHrOĂ CKpyTKH; quarte Diesselhorst- 
Martin (ou quarte D..M.);D.-M. sches Vierer;multiple 
twin quad; D.-M. negypâszmâs kötél]: Cuartă în 
care cele patru conductoare sunt aranjate în două 
perechi torsadate (răsucite) fiecare, iar acestea 
sunt torsadate (răsucite) împreună. 

s. ~ în stea [ueTBepKa 3BE3AHOĂ CKPyTKH; 
quarte en stoile; Sternviererkabel; spiral quad 
(spiralfourstar quad); csillag negypâszmăs kötél]: 
Cuartă în care cele patru conductoare sunt torsa- 
date (răsucite) împrejurul unei axe comune, con- 
ductoarele opuse fiind folosite ca perechi. 

4. Cufundător de osie |BbitnioareJlb oceii; 
platforme à monter ou démonter les roues; Achs- 
senke; wheel lifting device; tengelysüllyesziö]. 
C. f.: Aparat pentru deslegarea din cadru a osiilor 
montate ale vehiculelor de cale ferată (loco- 
motive, automotoare, vagoane), fără ridicarea 
vehiculului. În general, cufundătorul de osie e 
format dintr'un cărucior cu tije filetate și plat- 
formă cu pod cu șine (v. fig.), sau dintr'un cărucior 


room; szedâterem). Arte gr.: 1. Secţie a unei între- 
prinderi poligrafice, în care se execută operaţiunea 


de culegere. După felul în care se face cule- 


gerea, se deosebesc culegătorie manuală şi cule- 
gătorie mecanizată, iar după lucrările executate, 
culegătorie de text și culegătorie de accidențe. — 
2. Încăpere, sală de dimensiuni mai mari sau 
atelier compus din mai multe săli, destinate lucră- 
rilor de culegere. — Sin. Zeţărie. 

e Cuplaj magnetic critic [MarHATHOe KpHTH- 
WecKoe BKJIIOYEHHE; couplage magnétique cri- 
tique; magnetische kritische Schaltung; critical 
magnetic coupling; kritikus mágneses kapcsolás]. 
Elt.: Cuplajul magnetic a două circuite electrice, 
pentru care se obțin în secundar curentul optim şi 
puterea aclivă maximă. La cuplaj critic e valabilă 
în circuitele cuplate magnetic relația: 


1 
X2=R,Fo sau k2= i 

M iS c QQ: 
în care Xm e reactanța de cuplaj dintre circuite 
și Ry, Ro sunt rezistența primarului, respectiv a 
secundarului; Qi, Q2 sunt factorul de calitate al 
primarului, respectiv al secundarului, iar k, e fac- 
torul de cuplaj critic. 

Dacă Q,=Q și circuitele sunt acordate pe 
aceeași frecvență de rezonanță, deasupra cupla- 
jului critic curba amplitudinii curentului din secun- 
dar în funcțiune de frecvență prezintă două ma- 
xime, iar sub cuplajul critic, un singur maxim. 

7. Cuplaj rezistență-capacitate [cBa3» uepe3 
EMKOCTb H CONpOTHBJeRHE; couplage par rés 
sistance et capacité; R. C. Kopplung; R. C. coup- 
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Cufundător de osie. 
1) canal de cufundare; 2) tijă filetată; 3) traversă de ridicare; 4) piuliță de fixare; 5) pod de șine deplasabil; 6) cărucior; 
7) canal de lucru. 


cu bară cu ghiare și cilindru cu piston hidraulic. 
Vehiculul e adus pe canalul de cufundare, iar 
osia e coborită cu ajutorul cufundătorului, fiind 
apoi transportată în dreptul celui de al doilea 
canal și ridicată la suprafaţă. Deplasările cărucio- 
rului se efectuează, în general, cu motoare elec- 
trice. (V. și sub Canal de cufundare), 

5. Culegătorie [naGopnaa; atelier de com- 
positeurs; Setzerei; composing room, compositor's 


ling; R. C. kapcsolás]. Elt.: Cuplajul a două cir- 
cuite (de obiceiu etaje de amplificare), printr'o 
combinaţie de elemente rezistive şi capacitive. — 
Sin. Cuplaj RC. 

s. Cuproxid, element cu ~ [21eMenTr C 
OKHCbIO Mem; élément à cuproxyde; Kupfer- 
oxydulelement; copper oxid eelement; rezoxidos 
elem]. Elt.: Element nelinear, care utilizează pro- 
prietăţile de semiconductor ale contactului cupru- 


oxid de cupru pentru redresarea curenților elec- 
trici de joasă frecvenţă, — uneori și pentru detec- 
tarea semnalelor de radiofrecvență modulate în 
amplitudine. Elementul e format dintr'un disc de 
cupru pe suprafața căruia e dispus un strat de 
oxid de cupru, care face contact cu un disc de 
lumb prin intermediul unui strat subțire de grafit. 
ntre discul de cupru și stratul de oxid de cupru 
se formează un strat de baraj, cu grosimea de 
1074.1075 mm, a cărui rezistenţă în sensul plumb => 
cupru (rezistenţa directă) e mult mai mică decât 
rezistența în sensul cupru > plumb (rezistența in- 
versă). Proprietățile elementului cu cuproxid de- 
pind de temperatură. Când temperatura scade, 
cresc atât rezistența directă, cât și cea inversă, 
cea directă crescând mai repede. La temperatura 
de —25*, rezistențele cresc atât de mult, încât 
redresorul nu mai poate fi utilizat. La creșterea 
temperaturii, ambele rezistențe scad, cea inversă 
scăzând mai repede. Aceasta face ca, la temp=ra- 
tura de 60°, redresorul să nu mai poată fi utilizat, 
ne mai prezentând o diferenţă suficientă între 
cele două rezistențe. 

Intensitatea maximă a curentului care poate 
trece printr'un astfel de redresor depinde de 
suprafața plăcilor sale, densitatea de curent maxim 
admisibilă fiind de 0,5-::0,15 A/cm?. Tensiunea 
maximă pe care o suportă un element variază 
între 9 și 12 V la temperatura camerei, și scade 
cu temperatura, ajungând la 2:::4 V spre limita 
superioară de funcţionare. Elementele cu cuproxid 
prezintă un fenomen de îmbătrânire care consistă 
în creșterea rezistenței în sens direct, în aceleași 
condițiuni de temperatură, odată cu durala de 
funcționare. 

Proprietăţile de redresor ale elementelor cu 
cuproxid depinzând de presiunea de contact dintre 
discuri şi de temperatura lor, aceste discuri se 
presează cu ajutorul unui bulon de prindere care 
trece printr'un orificiu practicat în centrul discurilor. 

1. Cuprului, isotopii ~ [H30TONbI Menu; iso- 
topes du cuivre; Kupferisotope; copper isotopes; 
réz-izółópok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi ai 
cuprului: cuprul 58, care se desintegrează cu emi- 
siune: de pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 
7,9 min, obţinut prin reacţia nucleară N.53 (p, n), Cu5; 
cuprul 59, care se desintegrează cu emisiune 
de pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 81 s, 
obținut prin reacţia nucleară Ni? (p, n) Cu5; 
cuprul 60, care se desintegrează cu emisiune de 
pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 24,6 min, 
obținut prin reacţiile nucleare Ni% (p, n) Cu%, 
Ni6 (d, 2n) CO, Ni5S(4, pn) Cu60, Cut (d, p4n) Cu); 
cuprul 61, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni sau prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 3,4 ore, obţinut prin reacţiile 
nucleare Ni% (d, n) Cu6!, Niŝ! (p, n) Cu6l, Ni60 
(p, Y) Cui, Ni58 (æ, p) Cuôl, Cu63 (y, 2n) Cuti, 
Cu63 (d, p3n) Cuti; cuprul 62, care se desinte- 
grează cu emisiune de pozitroni, cu timpul de 
înjumătățire de 10,5 min, obținut prin reacțiile 
nucleare Co? (a, n) Cuf2; Ni6? (p, n) Cu62, Ni! 
(p. Y) Cu62, Cu (n, 2n) Cu62, Cut? (y, n) Cut, 
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Cu63 (d, +) Cuf2, cum și prin desintegrarea zin- 
cului 62 prin captură K; cuprul 63, care se găsește 
în proporţie de 69,09%, în cuprul natural; cuprul 64, 
care se desintegrează atât prin captură K, cât şi 
cu emisiune de pozitroni sau de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 12,8 ore, obținut prin 
reacţiile nucleare Ni“ (p, n) Cu, Cu6 (d, p) Cufi, 
Cu (n, Y) Cu, Cu65 (n, 2n) Cu, Cu® 
(p, pn) Cut4, Zn&6 (d, a) Cu64; cuprul 65, care se 
găsește în proporție de 30,91%, în cuprul natural; 
cuprul 66, care se desintegrează cu emisiune de 
elecironi, cu timpul de înjumătățire de 5 min, 
obținut prin reacțiile nucleare Cu® (n, y) Cu, 
Cut5 (d, p) Cut, Zn (n, p) Cu66, Gat? (n, a) CuS, 
cum şi prin desintegrarea cu emisiune de 
eleclroni a nichelului €6; cuprul 67, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 56 de ore, obținut prin re- 
acția nucleară Zn®8 (y, p) Cu®7, 

2. Cuptor de calcinare [06WMHraTeJbHaA 
neub; fourneau de calcinage; Röstofen; calcining 
furnace; kalcinâlâsi kemence]. Chim.: Cuptor de 
laborator, pentru calcinat creuzete. Se deosebesc 
două procedee principale: Cuptorul cilindric, pentru 


E ui caută 
0141444 4 


Pi 4 
RRRA) 
TEETE na STIE 


Cuptoare de calcinare. 
a) cuptor cilindric pentru un singur creuzet; b) cuptor cu 
cameră pentru mai multe creuzete; 1) creuzet de porțelan; 
2) rezistență electrică; 3) capac de șamotă; 4) masă izolantă; 
5) suport metalic; 6) cameră de porțelan poros; 7) ușă de 
şamotă; 8) cutie metalică. 


un singur creuzet (v. fig. a) și cuptorul cu cameră, 
oentru mai multe creuzete (v. fig. b). Modelul 
din fig. b poate avea şi dispozitiv de reglare și 
menținere constantă a temperaturii. 

s. Cuptor de var. V. Var, cuptor de ~. 

4. Curbă de absorpţie [KPHB3A nornomenua; 
courbe d'absorption; Absorptionskurve; absorp- 
tion curve; abszorpci6gârbe]. Elt.: Curbă care re- 
prezintă variația intensității unei radiații, când 
traversează un mediu absorbant de o anumită 
grosime, în funcțiune de numărul ałomic al ele- 
mentu!ui absorbant, sau de lungimea de undă. 

5. Curbă martensitică. V. S. Martensitice, curba 
transformării ~. 

o. Curgere [Teuenne; écoulement; Strömung; 
flow; áramlás]. ` Mec. fl.: Mişcarea unui mediu 
fluid.Tipul curgerii depinde de natura fluidului (ideal 
sau real, respectiv compresibil sau incompresibil). 
În cazul fluidelor a căror viscozitate nu e negli- 
iabilă, curgerea poate fi laminară sau turbulentă, 
În cazul gazelor, cari sunt fluide compresibile, se 
deosebesc curgeri subsonice și curgeri super- 
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sonice, după cum vitesa fluidului e mai mică sau 
mai mare decât vitesa de propagare a sunetului, 
în interiorul său. V. şi sub Curent. 

1. Curiului, isotopii  [H30TOnbI KypHyMa; 
isotopes du curium; Curiumisotope; curium iso- 
topes; curium-izot6pok]. Fiz.: Se cunosc urmă- 
torii isotopi ai curiului: curiul 238, care se des- 
integrează cu emisiune de particule œ, cu timpul 
de înjumătățire de cca 2,5 ore, obținut prin reacția 
nucleară Pu?39 (œ, 5n) Cu23%; curiul 240, care se 
desintegrează cu emisiune de particule a, cu 
timpul de înjumătățire de 26,8 zile, obţinut prin 
reacția nucleară Pu2% (a, 3n) Cu240; curiul 241, 
care se desintegrează orin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 55 de zile, obţinut prin reacția 
nucleară Pu2% (a, 2n) Cui; curiul 242, care se 
desintegrează cu emisiune de particule z, cu 
timpul de înjumătățire de 150 de zile, obținut 
prin reacția nucleară Pu?39 (o, n) Cu22, cum şi 
prin desintegrarea, cu emisiune de electroni, a 
unuia dintre isotopii americiului 242, 


2. Curmeziș [rbluor; boutisse; Binder, Strecker; 
header; nyujtâtegla]. Cs.: Fiecare dintre cărămi- 
zile sau pietrele unei zidării, cari sunt așezate cu 
axa longitudinală perpendicular pe planul longi- 
tudinal vertical al zidului, pentru a lega între ele 
piesele așezate cu axa longitudinală paralel cu 
acest plan. La zidurile de o cărămidă (adică a 
căror grosime e egală cu lungimea unei cără- 
mizi), curmezișurile străbat zidăria în întregime, 
şi capetele lor sunt aparente pe amândouă fețele 
zidului. La zidurile mai groase, curmezișurile 
străbat zidăria parţial, dela una dintre feţele pe 
care sunt aparente. La zidurile de piatră, curme- 
zișurile străbat zidăria în intregime, fiind fasonate 
după grosimea zidului. 


3. Cursor [Gerynon; courseur; Läufer; slider; 
csusz6]. Tehn.: Piesă care poate avea o mișcare 
de translație ghidată de-a-lungul unei glisiere, 
al unei rigle gradate, al unei șine, etc. 

«. Cutie [AIQHK; boîte; Biichse; box; szekrény]. 
Ind, lemn.: Element de construcție al unei mo- 
bile, compus din patru sau din mai multe pa- 
nouri încheiate în formă de prismă. — Sin. Corp. 


s Cutie de capacitate [mara3un &Mrocreii; 
boîte à condensateurs; Kondenstopf; condenser 
box; kondenzâtor-doboz]. Fiz.: Cutie care cu- 
prinde mai multe condensatoare (de obiceiu cu 
aer sau cu mică) cu capacități etalonate, cari se 
pot conecta în serie şi în derivație, prin acțio- 
narea unor chei sau a unor manete, obținându-se 
astfel grupări de condensatoare cu diferite capa- 
cități echivalente. După construcţie, se deosebesc 
cutii pentru laborator şi cutii pentru șantier. Se 
folosesc în montaje pentru măsurarea capacității. 

5. Cutie de distribuţie. V. Cofret de branșa- 
ment, 


7. Cutie de joncțiune |[coenqunnTrenbnaa KO- 
poGua; boîte de jonction; Verbindungsmulffe; 
connection box; összekötő-karmantyú]. Telc.: 
Manşon sau mută de fontă, pentru protecțiunea 
mecanică a joncțiunilor (punctelor de legătură), 
la cablurile de telecomunicaţii armate, îngropate 
în săpătură. Cutia de joncțiune îmbracă manşo- 
nul de plumb — care închide joncțiunea mănun- 
chiului de fire, apărându-le contra umezelii. Ea 
preia toate forțele cari, în lipsa ei, ar solicita 
manșonul de plumb și firele din joncțiune, şi 
protejează joncţiunea contra loviturilor incidentale. 

s. Cuţit de formă, de stucator. Cs.: Sin. Lan- 
jetă (v.) de stucator. 


D 


1. Daltă cu coadă. Metl.: Sin. Ciocan-daltă (v.). 

=. Daltă de ghidare [nanpaBraromee HOITO; 
ciseau de guidage; Fiihrungsbeitel; guiding chisel; 
vezetővéső]. Metl.: Element al armaturii de lami- 
nare, care servește la dislocarea laminatului din ca- 
libru și la evitarea înfășurării lui în jurul cilindrului de 
laminor, la ieșirea dintre cilindri. Dălțile de ghidare 
se confecționează din oțel. Ele pot fi individua'e sau 
turnate împreună cu bara port-ghidaje (consti- 
tuind panouri de ghidare). Dălţile de ghidare 
individuale se montează cu un capăt liber sprijinit 
pe bara port-ghidaje, iar cu celălalt rezemat 
direct pe cilindrul de laminare. 

3. Debitmetru cu indice plutitor [nonnaBko- 
Bblă H3Mepurenb pneGura; debitmetre à index 
flottant; Mengenmesser mit Schwimmindex; debit- 
meter with floating index; hozammsr5 usz6mu- 
tatâvel]. Metr.: Debitmetru pentru fluide, bazat pe 
variația secțiunii de trecere, pe care o provoacăun 
plutitor mișcat de fluid, într'un tub tronconic așe- 
zat vertical, cu baza mare în sus. Înălțimea de 
deplasare a plutitorului e proporțională cu debitul 
de fluid, care se citaște pe scara aparatului, gra- 
dată direct în unități de debit. Se folosește mai 
ales pentru măsurarea debitelor de lichide corozive. 

4. Debleiere [Bblemra; deblai; Ausgrabung; 
cutting; kiâsâs]. Drum.: Ansamblul operațiunilor 
efectuate pentru a realiza o săpătură sub nivelul 
terenului natural (debleu), prin care urmează 
să treacă o cale da comunicație (drum, cale 
ferată, canal navigabil). Cuprinde operaţiuni de 
trasare, de săpare a pământului, de îndepărtare 
a materialului săpat și de consolidare și apă- 
rare a săpăturii. Trasarea consistă în stabilirea 
intersecțiunii dintre taluzuri și suprafața terenu- 
lui, în marcarea adâncimii săpăturii și in mar- 
carea pantei taluzurilor. Săparea poate fi efec- 
tuată manual, mecanizat, hidromecanizat, sau cu 
explozivi (la săpături în terenuri stâncoase). În- 
depărtarea pământului se poate face manual, — 
cu lopeţi, sau cu mijloace de transport purtate 
sau impinse cu brațele (tărgi, roabe, vagonete), — 
cu vehicule rutiere sau feroviare, — mecanizat, 
cu mașini şi instalații speciale (buldozere, gre- 
dere, benzi transportoare, screpere, excavatoare, 
dragline, etc.), — sau hidromecanizat. 

5. Decalajul frecvenţelor [caBur uacTroT; dé- 
calage de fréquences; Frequenzstaffelung; stagge- 
ring; frekvencia-eltolăs]. Elt.: Deplasarea frecven- 
telor purtătoare ale unui sistem față de un altul 
asemănător, pentru a evita interferența lor. 

s Decojire: S'n. Cojire (v. S.). 

7, Decolorant" [oGecnBeuHBarormee cpeAcTBo; 
decolorant; Entfărbungsmittel, Bleichmittel; blea- 
ching powder, decolorizer; szintelenit8]. Chim., 


Ind. text.: Material sau agent fizic cu care se poate 
realiza o decolorare. Se deosebesc decoloranți 
fizici și decoloranţi chimici. 

Decoloranții fizici sunt substanțe cari nu modi- 
fică chimic colorantul, ci îl extrag prin adsorpție. 
Din această categorie fac parte: pământurile de- 
colorante, cărbunele animal, cărbunele vegetal, 
cărbunele activ, pământurile active, etc. 

Decoloranţii chimici sunt substanţe cari intră în 
reacție cu colorantul, dând produse necolorate, 
inofensive pentru materialul decolorat, și cari pot 
rămânea în acesta sau pot fi îndepărtate uşor. 
După natura reacției care se produce între deco- 
lorant și colorant, sa deosebesc decoloranţi oxi- 
danți și decoloranți reducători. 

Decoloranții oxidanți întrebuinţaţi cel mai mult 
sunt hipocloriţii, peroxizii, persărurile, ozonul 
și clorul. 

Un hipoclorit e, de exemplu, clorura de var 
(CaOCl»). În contact cu bioxidul de carbon din 
aer, soluția de clorură de var se turbură, preci- 
pitând carbonat de calciu . 


OcI 


Ca -+COz+H,O=CIOH+ CaCOg+HCI; 
cI 


în faza decolorării se produc și reacții secundare: 
„el 
+HCI HOCI+ CaClp, 
CI 
si se degajă și clor, care reacționează cu apa 
Cl4+ HOH > HOCI + HCI. 

Acidul hipocloros produs se transformă în acid 
clorhidric, punând în libertate oxigen în stare 
născândă, căruia i se datorește dacolorarea. 

Efectul de decolorare se mărește prin adaus de 
acid acetic sau formic, cari pun în libertate acid 
hipocloros, care, la rândul său, pune în libertate 
oxigen născând 

2 CaOCla-+- CH;COOH-=Ca(COO:CHa)a4-2 HOCI+CaCls. 

Se întrebuințează la decolorarea fibrelor vegetale 
(bumbac, in, cânepă, paie, rogojini, etc.), a ami- 
donului, a shellacului în soluțe, etc. 

Hipocloritul de sodiu, NaOCI, hipocloritul de 
potasiu (KOCI) şi cel de magneziu (MgOCI») re- 
acționează ca și clorura de var. Sunt! întrebuin- 
țați la decolorarea fibrelor vegetale. 

Activinul (sarea de sodiu a acidului p-toluen 
sulfocloraminic, CHaCgH4:SO2NCINa) poate libera 
35% clor activ. E întrebuințat în aceleaşi ca- 
zuri ca și hipocloritul de sodiu. Acţionează energic 
în mediu acid, 

Decolorarea cu hipocloriți e influenţată de expo- 
nentul de hidrogen al soluției (alcalinitatea micșo- 
rează vitesa de decolorare, iar aciditatea o măreşte), 
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Clorul rămas după decolorare în materialul de- 
colorat e dăunător și trebue îndepărtat, fie prin 
neutralizare cu acid sau cu apă oxigenată (pentru 
țesături fierte în prealabil), fie cu bisulfit de sodiu, 
tiosulfat de sodiu, hidrosulfit de sodiu, etc. — 

Un peroxid e, de exemplu, apa oxigenată, H2092, 
în soluţie de 0,5:::1% la 40-.:100%; e un decolo- 
rant pentru fibre animale și vegetale, pene, fildeș, 
păr, blănuri, corn, coarde de intestine, piele brută, 
lemn, oase, ceară; intră în compoziţia cremelor 
cosmetice decolorante, împreună cu perborat 
de sodiu, acid lactic, acid citric, — și a loţiunilor 
cosmetice decolorante, împreună cu acid lactic, 
acid citric, peroxizi metalici, perborat de sodiu, 
de magneziu şi de zinc, clorat de potasiu, sare 
de lămâie, subnitrat de bismut. 

Peroxidul de sodiu, NasOz, se găseşte în co- 
merț ca pulbere gălbuie, cu un conținut de 
95% NapO3; e un decolorant foarte bun pentru 
mătase, lână, semilână, semimătase, paie, fulgi, 
păr, lemn, corn, oase, fildeș, bureţi, păr de porc, 
blănuri. 

Peroxidul de benzoil, CgHsCO:0.O.CO.CeHs, e 
un decolorant peniru uleiul de bumbac, de porumb, 
de măsline, de muştar, de susan și de palm. 

Decolorarea cu peroxizi e mai costisitoare, însă 
prezintă pericole mai mici pentru materialul textil, 
deoarece aceștia degajă direct oxigenul şi deci 
conducerea decolorării se poate face cu mai multă 
siguranţă. 

O persare e, de exemplu, perboratul de sodiu, 
NaBOg:4 H20, folosit ca decolorant în locul peroxi- 
dului de sodiu sau al apei oxigenate, în special în 
decolorările casnice, în amestec cu săpun cu praf 
de spălat (ozonil, persil); altele sunt permanganatul 
de potasiu, KMnO,, pentru decolorarea rapidă a 
unei canțități de produse textile de bumbac, la rece, 
pentru decolorarea pieilor brute, a uleiurilor și a 
grăsimilor, a săpunurilor, etc.; persulfatul de po- 
tasiu, perboratul de magneziu, perboraxul, percar- 
bonatul de sodiu, percarbonatul de potasiu, etc. 

Ozonul, O, e cel mai energic mijloc de deco- 
lorare.. Nu se întrebuințează ozon curat, ci aer 
ozonizat. E întrebuințat pentru țesături de in și, 
mai rar, de bumbac, și pentru uleiuri și grăsimi. 

Clorul e întrebuințat ca decolorant în stare 
gazoasă (mai rar) sau în soluție. 

Decoloranţii reductori se întrebuințează cel 
mai mult. b 

Bioxidul de sulf, SO», în soluție apoasă, se între- 
buințează pentru lână, mătase, hârtie, cleiu, pene, 
pete de fructe, pete de rugină, etc.; bisulfitul de 
sodiu (NaHSO3); hidrosulfitul de sodiu (Na2S204) 
e întrebuințat: cu. adausuri sub numele de 
„blankit |" (decolorant pentru lână, paie, fulgi, 
piele, lemn, melasă, etc.), „burmo!" (decolorant 
pentru pete, confecţiuni de flanelă, etc.), -etc. 

1, Decolorare* [oGecnBeunBanne; decolora- 
tion; Entfărbung, Bleichen; discolouring, blea- 
ching; szintelentes]. Chim.: Operaţiunea de înlă- 
turare a coloraţiei unui material. Decolorarea se 
poate face pe cale chimică sau pe cale fizică 
(v. Decolorant). 


Procesul de decolorare trebue condus astfel, 
încât materialul de decolorat să nu fie deteriorat, 
Înainte de a începe decolorarea, el trebue curățit 
de substanțe străine (praf, grăsimi, răşini, etc.). 
La alegerea mijlocului chimic de decolorare trebue 
să se țină seamă de natura materialului. — De 
exemplu, lâna, mătasea, penele sau fulgii, coar- 
nele, etc. nu trebue spălate cu soluţii alcaline, 
mai ales la cald, deoarece își pierd luciul super- 
ficial, devin casante și dure sau, uneori, se di- 
solvă complet în alcalii. Aceste materiale suportă 
foarte bine un tratament cu soluţii acide. — Ma- 
țerialele de origine vegetală, ca, de exemplu, 
bumbacul, inul, cânepa, etc. fiind distruse de 
acizi concentrați, li se aplică tratamente cu soluții 
alcaline, sub presiune. 

+ Decroșaj [Bbinagenue H3 CHHXpOHH3MA; 
décrochage; Ausfall; stop, loss of synchronism; 
kiesés]. Elt.: Trecerea la un regim de funcționare 
instabilă a unei mașini electrice sincrone, asin- 
crone sau a unei comutatoare, datorită micșorării 
turației ei în urma variaţiei uneia sau a mai multor 
condițiuni de funcționare. 

Pentru o mașină sincronă sau o comutatoare 
alimentată pe partea alternativă, decroșajul se 
produce: când cuplul rezistent depăşeşte cuplul 
motor maxim; când tensiunea de alimentare scade 
sub o limită la care cuplul maxim corespunzător 
are o valoare inferioară cuplului rezistent; când 
se reduce prea mult excitația mașinii; când se 
produc variații în frecvenţa rețelei de alimentare. 

Un motor asincron se decroşează când cuplul 
rezistent depășește cuplul maxim sau când ten- 


siunea de alimentare scade sub 25 din tensiu- 
nea nominală, S fiind raportul dintre cuplul maxim 
şi cuplul nominal. — Sin. Desprindere. 

s. Defazare de inserție [Bnocumblă CABAr 
das; dephasage d'insertion; Einsatzphasenver- 
schiebung; insertion phase shift; inszercâs fazis- 
taló]. Elt.: Schimbarea de fază cauzată prin in- 
serția unui cuadripol într'un sistem de transmisiune. 

a Defazor [rpancpopmarop (pa; d&phaseur; 
Phasenverschieber;  phase-displacer;  făzistol6]. 
Elt: Cuadripol care introduce un defazaj reglabil 
între semnalul dela ieșirea şi cel dela intrarea 
într'un cuadripol, atenuarea introdusă rămânând 
aceeași pentru toate defazajele, la o frecvenţă 
dată. Se deosebesc: defazoare goniometrice, de- 
fazoare cu linie de întârziere și defazoare cu 
circuite rezistență-capacitate. A 

Defazoarele goniometrice (v. fig.) sunt con- 
stituite din trei bobine coaxiale, dintre cari două 
fixe, perpendiculare una pe alta și alimentate cu 
curenți defazați între ei cu un sferi de perioadă, 
spre a produce un câmp învârtitor; a treia bobină, 
mobilă în jurul axului comun, e parcursă de un 
flux magnetic variabil în timp; deci, la bornele 
ei se culege o tensiune de amplitudine con- 
stantă, a cărei fază depinde de poziţia bobinei 
în câmpul învârtitor. 


Defazoarele cu linie de întârziere sunt consti- 
tuite dintr'o linie arțificială, realizată cu bobine 
legate în serie şi cu condensatoare în derivație, 
pe bobine putându-se deplasa un cursor. Pe linie 
se stabilesc unde progresive, semnalul la ieșire 
fiind defazat față de cel dela intrare cu un 
unghiu care depinde de poziţia cursorului pe linie. 
Linia artificială se termină pe impedanţa ei carac- 
teristică. 


C 


Tipuri de defazoare. 
a) defazor cu rezistență variabilă; b) defazor gonlometric; 
c) defazor cu condensater variabil; 1) intrare; 2) ieşire; 
3) bobine fixe; 4) bobină mobilă; R/) rezistențe fixe; R) re- 
zistenţă variatils; C) condensator fix. 


Defazoarele rezistență-capacitate sunt, fie de 
tipul din fig. a, folosite în domeniul frecvențe- 
lor audio, cum și în cel al frecvențelor radio, 
fie de tipul care are un condensator de construcție 
specială, având patru statoare și două rotoare, 
ambele pe același ax folosite numai în dome- 
niul frecvențelor radio. 

1. Deformaţie critică [kpurnuecraa neop- 
MauuHA; déformation critique; kritische Verzerrung, 
kritische Formänderung; critical deformation; kritikus 
deformáció]. Tehn.: Valoarea limită a d=formaţiei 
uneipiese, pentru care elementul de construcţie sau 
de mașină în constituția căruia intră acea piesă 
nu mai satisface condițiunile de rigiditate. 

+ Defosforare”* [pepocpopanua, oGecboc: 
opnBarb; dephosphorer; Entphosphorung; de- 
phosphorizing; foszformentesites]. Metl.: Fază din 
perioada de afinare a elaborării oțelului în cup- 
toarele cu căptușeală bazică (convertisorul Tho- 
mas, cuptorul Siemens-Martin bazic, cuptorul 
electric bazic), care consistă în îndepărtarea prin 
oxidare din oțel a fosforului (element dăunător, 
care micșorează reziliența și măreşte fragilitatea 
la rece a oțelului). Când fosforul se găsește în 
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baia de oțel sub forma de fosfură de fier, reacția e: 
2FegP +5 Fe04+4Ca0=(CaO)4P2O5+11Fet-gcal. 
Se definește o constantă de echilibru a acestei re- 
acţii prin: k _ (FeO)5 (CaO) [P]? 
p (P205) 
și un gradul de defosforare prin: 
AE (P205) A (Fe0) (CaO)! 
Mp i kp 
Valoarea constantei de echilibru k, fiind propor- 


țională cu temperatura, pentru asigurarea unei 
bune defosforări sunt necesare: o sgură bazică 
(cu un conținut de cca 40% CaO) cu mare putere 
de oxidare (bogată în FeO) și temperatură joasă. 
Pentru evitarea reducerii oxidului de fosfor și a 
descompunerii fosfatu'ui de calciu, trebue ca de- 
fosforarea să se facă în absența carbonului (deci 
după decarburarea completă a băii), respectiv 
în absența siliciului sau a oxidului de siliciu 
(SiO2), liber. 

+ Degazor deapă de răcire [pera3upukarop 
OXnaAromeii Bomb; dégazage d'eau de 
refroidissement; Kiihlwasserentgaser; deg'sifying 
device of cooling water; hitâviz-găztalanit6]. Mş. 
term.: Aparat de desaerare a apei din circuitul 
de răcire al unui motor de avion, pentru a evita 
pungile sau bulele de aer, cari produc puncte 
calde, provocând astfel autoaprindere și detonaţii. 

a. Degenerare [perenepaura; dégénéres- 
cence; Entartung; degeneration, degeneracy; de- 
generálás]. Mec.: 1. Proprietatea unui nivel de 
energie al unui sistem (in Mecanica cuantică) 
de a putea fi descompus în mai multe niveluri 
sub acțiunea unor câmpuri exterioare. Numărul 
maxim al acestor niveluri se numeşte gradul de 
degenerare. Din punctul de vedere matematic, 
acest grad coincide cu numărul de funcțiuni pro- 
prii linear independente ale ecuaţiei lui Schrâdin- 
ger (v.), corespunzătoare nivelului dat de ener- 
gie. — Exemplu: Energia unui sistem liber nu 
depinde de orientarea în spațiu a momentului 
cinetic, adică nu depinde de numărul cuantic 
magnetic m (v.), ci numai de mărimea acestui 
moment, dată de numărul cuantic j. Sub acțiunea 
unui câmp magnetic exterior, nivelul de energie 
considerat se descompune în 2j+1 niveluri, 
corespunzătoare celor 2j+1 valori ale lui m. — 
2. Distincția netă dintre comportarea la tempera- 
turi joase a gazelor perfecte, prevăzută de Sta- 
țistica cuantică, și dintre comportarea prevăzută 
pentru ele de Statistica clasică. — Sin. Degene- 
rare cuantică, 

Pentru un gaz perfect care e supus Statisticei 
Fermi, temperatura absolută ©, sub care încep 
să se manifeste fenomenele de degenerare, e 
dată de B 3/2 

e=— n” , 
km 
unde b e constanta lui Planck, & e constanta lui 
Boltzmann, m e masa particulelor, iar n e numărul 
de particule pe unitatea de volum. 

Pentru gazul electronic din metale, 6 e de 

ordinul a 104 °K. 


iii 
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1, Delintersare [penunrepusanua; délintéri- 
sation; Entlintersierung; delinterisation; gyapot- 
hântăs]. Ind. text.: Operaţiunea de separare a 
pufului (lintersului) de pe semințele de bumbac. 

2. Demarare asincronă [aBronyck; démarrage 
asynchrone, autodâmar'a e; asynchrones Anlassen; 
self-starting, asynchronous starting; aszinkron in- 
ditâs]: Procedeu pentru demararea unui motor 
sincron prin efectul de motor asincron, care 
se obține practicând o colivie conductoare în 
tălpile polare ale polului motorului, 

3. Demolare [pazGopra, cHoc; démolition; 
Abbruch; demolition; lebontás]. Cs.: Operaţiunea 
de desfacere a unei zidării. Zidăria de cărămidă 
şi cea de piatră se demolează, fie prin aplicarea 
de lovituri în rosturi, cu ciocanul de zidar sau 
cu târnăcopul, fie prin baterea, în rosturi, a unor 
pene de oțel, astfel încât fiecare piesă a zidăriei 
să fie detașată fără a fi ruptă, pentru a putea fi 
folosită din nou. Zidăria de beton se demolează 
prin spargere cu barosul, cu dălțile, cu ciocanele 
pneumatice sau, uneori, cu ajutorul explozivilor. 

4. Dendrită [nennpur; dendrite; Dendrit; den- 
drit; dendrit]. Metl.: Formaţiune cristalină arbo- 
rescentă, care constitue primul stadiu al formării 
cristalelor, la solidificarea metalului turnat. For- 
marea dendritelor e provocată de creșterea fie- 
cărui cristal în direcţia pierderii de căldură; astfel, 
se unesc centrele 'de cristalizare și se formează 
un trunchiu principal, ale cărui dimensiuni cresc 
apoi — şi pe care apar ramificații secundare. 

5, Depanare[pemonr, ycTpaHuTb 3a 4epIKKY; 
dépannage; Stărungsbeseitigung; removal of the 
breakdown; hibo-kikiszâbăles]. Tehn.: Înlăturarea 
unei pane a unui sistem tehnic, printr'o reparaţie 
efectuată pe loc sau într'un atelier, 

s. Deplasabil [nouBuanoii; deplacable; ver- 
rückbar; displaceable; mozgat-hat6]. Gen.: Cali- 
tatea de a putea fi mutat dintr'un loc într'altul. 
Un sistem tehnic deplasabil poate fi portabil, 
transportabil, locomobil, etc. 

7 Deplasarea potențialului punctului neutru 
[cMermenue norennuaJa HeăTpaJlbHoă TOYKH; 
déplacement du potentiel du point neutre; Null- 
punktpotentialsverschiebung; displacement of neu- 
trai point potential; nullpontpotenciălis-eltolăs]. 
Elt.: Stabilirea unei diferențe de potenţial electric 
între punctul neutru al unui receptor polifazat 
şi punctul neutru al generatorului polifazat care-l 
alimentează, în cazul sistemelor polifazate ne- 
simetrice din punciul de vedere al tensiunilor 
sau al impedanţelor de fază. 


Dacă U,, Uz, U, sunt expresiunile în complex 
ale tensiunilor de fază ale generatorului trifazat 


şi Fi, Ya, Ya şi Y sunt expresiunile în complex 
ale admitanţelor fazelor şi firului neutru, dela 
tensiunile generatorului până la punctul neutru al 
receptorului, diferența de potențial dintre acesta 
și punctul neutru al generatorului e 
E YiU +Y:U:+Y;Y;, 
Y„+Yı+Y2+Y3 


s. Depresiune [/enpeccua, paapexenne; dé- 
pression; Unterdruck; depression; alnyomâs, de- 
presszio]. Mec. fl.: Diferența (când e negativă) 
dintre presiunea absolută a unui fluid și o presiune 
absolută de referinţă. 


În tehnică se numește depresiune orice dife- 
rență față de presiunea de 1 at, care se con- 
sideră ca presiune de referință, dacă presiunea 
absolută a fluidului e mai joasă decât aceasta 
(v. fig. sub Subpresiune). Depresiunea, care se 
poate măsura direct cu vacuummetrul, se exprimă 
în mm coloană de apă sau de mercur, în kg/cm? 
sau în ata; se exprimă uneori și în procente din 
presiunea atmosferică. — Sin. (impropriu) Vid, 
Vacuum, 


9. Derivat [NpoH3BOAHOE, NpPOAYKT 3aMe- 
menpa; dérivé; Derivat; derivate; származék]. 
Chim.: Produs sau substanță chimică, provenite 
prin prelucrarea unei materii prime de bază. 
De exemplu, benzina și petrolul sunt derivați ai 
țițeiului; anilina e un derivat al benzenului, etc. 


10. Desasfaltare cu propan [pesacbanbranua 
NponaHoM; desasphaltation à propan; Entasphal- 
tierung mittels Propan; disasphalting with pro- 
pane; propânâltali aszfaltalanităs]. Ind. petr.: 
Eliminarea cu ajutorul propanului a substanțelor 
rășinoase-asfaltoase din uleiurile reziduale sau 
din reziduurile uleioase, peniru a obține uleiuri 
cu indice de viscozitate mare, — bazată pe pro- 
prietatea propanului lichid de a disolva uleiul, 
precipitând asfaltenele și rășinile. E utilizată în 
special pentru desasfaltarea păcurilor parafinoase 
sau semiparafinoase. 

Cu cât temperatura de extracție e mai înaltă, 
cu atât uleiul e mai puțin solubil în propan; cu 
cât se adaugă mai mult propan în uleiul care 
conține asfalt, cu atât rămâne disolvat mai puțin 
asfalt. Propanul gazos, comprimat la anumite tem- 
peraturi, disolvă mai mult uleiu decât propanul 
lichid la temperatură și presiune puţin mai joase. 


Rafinarea uleiului cu propan se face, fie prin 
amestecarea solventului și a uleiului într'un ames- 
tecător special, urmată de decantarea soluției de 
uleiu în propan, de stratul de asfalt format (pro- 
cedeu vechiu), fie prin desasfaltarea în coloană 
(procedeu nou). În acest ultim procedeu, materia 
primă reziduală e circulată într'un schimbător de 
căldură cu abur, unde se încălzește și intră în 
coloana de desasfaltare, cam pe la mijlocul ei. 
Materia primă circulă spre partea inferioară a 
coloanei și întâlnește, pe talerele acesteia, cu- 
rentul ascendent de propan lichefiat, în care se 
disolvă părțile componente ale uleiului. Substan- 
tele asfaltoase-rășinoase insolubile în propan se 
separă în partea inferioară a coloanei și sunt 
evacuate în mod continuu. Din soluția de uleiu în 
propan care se ridică în partea de sus a coloanei, 
se separă și compuși asfaltoși și policiclici, din 
cauza temperaturii mai înalte în această parte a 
coloanei, datorită încălzirii soluției cu abur indirect. 

Temperatura părții superioare și a celei inferi- 
oare a coloanei se stabilește după caracterul 


materiei prime, și poate fi modificată pentru 
obținerea calităţii de produs dorite. 

Soluţia de uleiu în propan, care iese prin partea 
de sus a coloanei de desasfaltare, trece printr'un 
evaporator încălzit cu abur la presiune joasă, iar 
apoi prin alt evaporator, încălzit cu abur la pre- 
siune înaltă. Uleiul care iese din al doilea eva- 
porator — şi care conține resturi de propan in- 
complet evaporat — e dirijat într'o coloană de 
stripare, unde propanul se separă de uleiu prin 
distilare cu abur direct. Uleiul desasfaltat e pom- 
pat, din partea de jos a coloanei de stripare, 
într'un vas de depozitare. 

Soluția de asfalt intră într'un cuptor vertical, 
unde e încălzită până la 220* și e dirijată apoi 
într'un evaporator, unde se evaporă, sub presiune, 
cea mai mare parte a propanului. Resturile de propan 
se evaporă într'o coloană de stripare. Asfaltul e 
evacuat, din partea de jos a coloanei, cu ajutorul 
unei pompe, într'un rezervor de depozitare. 

Vaporii de propan la presiune înaltă, cari ies 
din evaporatoare, se dirijează spre un sistem de 
răcitoare-condensatoare, iar apoi în vasul pentru 
propan lichefiat. Vaporii de propan la presiune 
joasă sunt separați de vaporii de apă într'un con- 
densator, trec printr'un compresor și un sistem 
de răcitoare-condensatoare, şi sunt dirijați în vasul 
pentru propanul lichefiat. Temperatura la vârful 
coloanei de desasfaltare se menţine aproape 
de 75-::85%, 

Desasfaltarea cu propan e un procedeu foarte 
eficace, obținându-se uleiuri de foarte bună cali- 
tate. Prezintă şi avantajul de a întrebuința un 
produs necoroziv, care se obține în industria 
petrolului — și de a obţine ca produs secundar 
asfaltul. Desavantajul metodei consistă în faptul 
că se lucrează la presiuni înalte şi că, deci, in- 
stalațiile sunt costisitoare. 

Unele procedee industriale combină procedeul 
de desasfaltare cu propan, cu deparafinarea şi 
rafinarea păcurilor cu solvenți. 

1. Descendent [uucxomauuii; descendant; 
absteigend; descending; leszálló]. Gen.: Calitatea 
unei orientări sau a unei mișcări de a fi îndreptată 
din spre un punct de înălțime mai mare spre 
unul de înălțime mai mică. 

2. Desintegrator |pesunrerpaTrop; desintegra- 
teur; Desintegrator; disintegrator; dezintegrâtor]. 
Ind, chim.: Agregatfolositpentru separarea din gaze, 
pe cale umedă, a particulelor solide în suspensie. 
În desintegrator se realizează un amestec intim 
între gazul cu impurități solide și apa de sepa- 
rare, care e dispersată fin (sub formă de ceaţă) 
printr'o mișcare cu numeroase schimbări de di- 
recţie și șocuri, astfel încât particulele solide se 
umezesc și sunt evacuate, fiind împroșcate pe 
un perete de separare. Epurarea gazelor prin 
spălare în scrubere nu permite în general un 
grad de curățire mai bun decât ~ 1 g/mă, ceea 
ce reprezintă un continut de impurități care în 
numeroase cazuri e inadmisibil (de ex. la gazele 
combustibile folosite pentru alimentarea motoare- 
lor cu ardere internă), deoarece straturile super- 


683 


ficiale ale particulelor solide (praf) rețin gaze 
prin adsorpție, cari împiedecă pătrunderea sau 
chiar aderarea apei la suprafața acestor particule; 
cu cât dimensiunile particulelor solide sunt mai 
mici, cu atât adsorpția gazelor e mai puternică — 
și posibilitățile de separare a prafului prin umezire 
devin nesatisfăcătoare, 

Desintegratorul (v. fig.) cuprinde o carcasă în 
spirală (1), asemănătoare carcaselor de ventilator, în 
interiorul căreia se găsește un disc (3) cu câte 3-::4 
cilindri coaxiali (4) pe fiecare față, discul fiind 
fretat pe arborele rotitor (2); în intervalele dintre 
cilindrii discului se găsesc alți cilindri coaxiali, 
imobili (5), solidari cu carcasa. Gazul supus cură- 
țirii intră în desintegrator prin tuburile (6), ajun- 
gând în partea centrală a rotorului, iar prin tu- 
burile (7) se introduce apă, care, înainte de a 
ajunge în partea centrală a desintegratorului, e 
dispersată prin tobe găurite, în interiorul cărora 
se invârtesc și nişte palete fixate pe ax. Amestecul 
de gaz și apă e trimis spre periferia carcasei, 
sub efectul de ventilaţie produs de cilindrii discu- 
lui în mişcare, cari au vitesă tangenţială mare. 
Datorită numeroaselor schimbări de direcție şi 
şocurilor, se produc o dispersiune foarte fină a 
apei (până când aceasta ajunge sub forma de 
ceață) și un contact foarte intim între particulele 
de apă și gaz, incluziv particulele solide con- 
ținute în acesta; aproape toate particulele solide 
sunt udate și se separă de gaz, fiind împroșcate 
pe suprafaţa de spălare (8); apoi, ele sunt evacuate 
prin jghiaburile (9) și tuburile (10). Gazul des- 
prăfuit e colectat în carcasa în spirală (1) și e 
evacuat prin tubulura (11). 


Schema unui desintegrator. 
1) carcasă spirală; 2) arbore; 3) disc; 4) cilindru rotitor; 
5) cilindru fix; 6) twb de intrare a gazului; 7) tub de intrare 
a apei; 8) zona de spălare a particulelor solide; 9) jghiab; 
10) tub de evacuare a particulelor solide; 11) tubulură de 
evacuare a gazului, 


Desintegratoarele prezintă următoarele avantaje: 
au o producție orară mare (40 000.::60 000 m8/h), 
pentru dimensiuni relativ mici; folosirea lor e 
simplă și sigură, permiţând o bună curăţire a gazu- 
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lui (la un conținut iniţial de impurități solide de 
6:::12 g/m8, gazul mai conține numai 0.02-::0,04 g/m8 
după curățire); consumul de apă e de 0,6:::1 l/mă, 
iar consumul de energie electrică e de 5,5-7,5 
kWh/1000 m8, 

. Desintegratoarele sunt folosite în industria si- 
derurgică şi metalurgică, pentru curățirea gaze- 
lor utilizabile rezultate din procese tehnologice, 
în deosebi a gazelor de cuptor înalt, 

1. Desoxidare [packucJIeHue, BOCCTaHOBILE- 
HHE; d&soxydation; Desoxydation; desoxidation; 
kioxidâlâs]. Metl.: Perioadă principală în procesul 
de elaborare a oțelului, care urmează perioadei 
de oxidare și care consistă în reducerea oxidu- 
lui feros din baia metalică. 

Desoxidarea e necesară deoarece oxidul de 
fier (FeO) nu se disolvă în oţelul solid decât 
până la un conţinut de 0,035% în oxigen, iar 
surplusul se depune la marginea cristalelor, pro- 
vocând fragilitatea la roșu și constituind germeni 
de incluziuni; de asemenea, prezența acestor 
oxizi poate să provoace continuarea oxidării car- 
bonului și a formării oxidului de carbon, deci a 
obținerii, la turnare, de lingouri sau piese cu 
sufluri. În diversele agregate de elaborare a 
oțelului se folosesc, în general, următoarele pro- 
cedee de desoxidare: 

Desoxidarea prin precipitare care consistă în 
îndepărtarea oxigenului din oxidul de fier, prin 
reducerea acestuia cu un element desoxidant care 
să formeze oxizi cu căldură de formare superioară 
celei a oxidului feros, cu punct de topire și cu 
greutate specifică mai mici decâ! cele ale oțelului, 
insolubili şi separabili din baia lichidă. Elementul 
desoxidant poate fi carbonul, manganul, siliciul, 
aluminiul, calciul și, uneori, titanul, zincul, borul. 
Acestea se introduc în baia metalică sub formă 
de feroaliaje (feromangan, fontă-oglindă, fontă 
silicioasă, ferosiliciu, silicomangan, silicocalciu, 
ferotitan, etc.), cu excepțiunea aluminiului, care 
se introduce pur. — La oțelurile necalmate, des- 
oxidarea se face cu fontă-oglindă cu feromangan, 
iar în cazul oțelurilor semicalmate și cu fontă sili- 
cioasă sau cu ferosiliciu, în cantități mici, și cu 
aluminiu. — La oțelurile calmate se face o pre- 
desoxidare cu fontă-oglindă și cu feromangan, 
urmată de desoxidarea finală cu ferosiliciu, silico- 
mangan sau silicocalciu, etc. — și aluminiu, 

Desoxidarea prin precipitare e aplicată atât la 
oţelul de convertisor, cât și la oţelul Siemens- 
Martin și la oţelul electrie. 

Desoxidarea prin difuziune, care se bazează 
pe tendința oxidului feros liber de aserepartiza 
într'un raport constant în baia metalică și în sgură, 
astfel că micșorarea concentraţiei oxidului feros 
din sgură provoacă micșorarea concentrației oxi- 
dului feros din baia metalică, prin difuziunea 
acestuia în sgură. — Desoxidarea prin difuziune 
se realizează, la oţelul Siemens-Martin, prin adău- 
gire, pe sgură, de carbură de calciu sau de cocs 
măcinat sau, la oţelul electric, prin adăugire de 
amestec desoxidant pe o sgură nouă, formată din 
var și fluorină. La oțelurile moi, amestecul des- 


oxidant e compus din 5-::6 părți var ars, 1:::4 
părți fluorină și o parte cocs, obținându-se sgură 
albă; la oțelurile cu procent mare în carbon, 
amestecul desoxidant e compus din 5-::6 părţi 
var ars, 1,5--:2 părți fluorină și 2 părţi cocs, obținân- 
du-se sgură carbidică. Desoxidarea e completată, 
uneori, cu adaus de ferosiliciu și apoi de aluminiu. 

Desoxidarea cu sguri sintetice, care e bazatăpe 
aceleaşi principii fizicochimice ca şi desoxidarea 
prin difuziune, însă se deosebește de aceasta 
din punctul de vedere al realizării practice, des- 
oxidarea făcându-se prin — turnarea oțelului dela 
înălțime mare și cu vitesă mare — în oala de turnare 
care conține sgură sintetică. Difuziunea oxidului fe- 
ros din metal în sgură, care se produce înce! în con- 
dițiunile desoxidării prin difuziune, se face cu vitese 
mari și pe o suprafață de contact mult mai mare în 
cazul amestecării intense a metalului lichid și a 
sgurii, datorită emulsiunii sgurii în metal. Compoziţia 
sgurilor sintetice recomandate pentru desoxidare 
e: 40:60% SiO2, 15% Al2Og, 515% CaO, 4% MnO, 
10-25% NaO. Folosirea sgurilor sintetice, afară 
de faptul că asigură o desoxidare înaintată, pre- 
zintă avantajul de a reduce timpul de elaborare 
a oțelului (perioada de desoxidare producându-se 
în afara cuptorului), de a asigura și o bună de- 
sulfurare și de a contribui la eliminarea incluziunilor 
și la obtinerea unui oțel de calitate. 

2. Destearinizare [pecreapnnusanuA; déstéa- 
rinisațion; Entstearinisierung; destearinizing; lesz- 
tearinizălas]. Ind. chim.: Operaţiune care consistă în 
separarea prin răcire și prin filtrare a părţii solide din 
uleiul de bumbac, în scopul de a-l face propriu 
spre a fi întrebuințat în alimentaţie. Partea solidă 
separată, conţinând stearină, fitosterină, acid 
stearic, etc., e întrebuințată la fabricarea margarinei. 

s. Detecţie  eleciromagnetică [pamnonora- 
IAA; détection slectromagnetique; Funkortung; 
radar; rădio helymeghatărozâs] Radio: Radioreperaj 
în care emisiunea șirecepția se efectuează în același 
punct și care utilizează proprietățile de reflexiune 
sau de transmisiune a undelor electromagnetice de 
către obiect, pentru a determina forma și poziția lor. 

Detecţia electromagnetică în care se utilizează 
numai proprietăţile de reflexiune ale obiectelor 
pentru a determina forma și poziția lor se nu- 
mește detecție primară. 

«. Detector rezistență-condensator pe grilă 
[cerounblă AeTeKTop; détecteur à fuite de 
grille; Gitterableitungsdetektor; grid-leak detec- 
tor; răcs-detektor]. Radio: Triodă sau tub multi- 
electrod în care redresarea se produce prin 
curentul electronic din circuitul grilei de comandă. 
Tensiunea asociată acestui curent printr'o rezis- 
tență mare din circuitul-grilă apare amplificată 
în circuitul-placă, 

s. Detentă. Fiz., Chim., Tehn.: Sin. Expan- 
siune (v.). A 

s. Diacetildioximă. Chim.: Sin. Dimetilgli- 
oximă (v.). 

7, Diafilm (anaunbm; diafilm; Diafilm; dia- 
film; diafilm]. Gen.: Film fotografic, cu lung- 
mea de aproximativ 1,5:::2 m, pe care se găsesc 


numeroase diapozitive fotografice în legătură cu 
un anumit subiect, cari pot fi proiectate pe un 
ecran cu ajutorul unui aparat de proiecție. 

1. Diazol [ua3onb; diazole; Diazol; diazole; 
diazol]. Chim.: Combinaţie organică heterociclică 
având un ciclu de cinci atomi, dintre cari trei de 
carbon și doi de azot. Unii derivați ai diazolilor 
sunt întrebuinţați în medicină. Combinaţiile dia- 
zolice cele mai importante sunt imidazolul (v.) 
și pirazolul (v.). 

2. Dicianină (nuunanuuH; dicianine; Dizianin; 
dicianine; dicianin]. Chim.: Materie colorantă din 
grupul chinolinei, omolog vinilenic al cianinelor 
simple, în cari inelele chinolinice sunt unite prin 
trei atomi de carbon. 

s. Difenil. Chim. V. Bifenil. 

« Diluant [ pasGaBurenb, pacTBOpHTEJIb; 
diluant; Verdinnungsmittel; diluent; gyengit5]. 
Chim., Tehn.: Solvent adăugit unei soluţii pentru 
a-i micșora concentrația. 

5. Dinamică de modulație [mqunamaka MO- 
AYnanun; dynamique de modulation; Modula- 
tiondynamik; dynamics modulation; moduláló 
dinamika]. Radio: Raport exprimat în decibeli, 
între gradele de modulație maxime și minime 
existente în unda emisă de o stațiune de radio- 
difuziune. Valoarea maximă a gradului de modu- 
laţie fiind limitată de apariția supramodulației 
la 100%, iar valoarea minimă, de sgomotul emi- 
țătorului și al receptorului, la cca 3%, rezultă 
că dinamica de modulație a posturilor de radio- 
difuziune nu poate depăși 30 decibeli, valoare 
insuficientă pentru redarea dinamicei sonore a 
orchestrelor simfonice. Pentru a remedia acest 
inconvenient, se folosesc compresoare și expan- 
soare de modulație. 

s. Dinţare de crabotaj[3yGuaroe 3anen.renue; 
denture de crabotage; Kiauenverzahnung; claw 
toothing; körmös-fogazás]. Mș.: Totalitatea dinţilor 
tăiați pe fața frontală a unei roți, numită roată 
crabotată. 

2 Dipol, moment ~. V. Moment dipol. 

& Directivitate, caracteristică de ~ [x panre- 
PHCTHKa Ha paBIJIeHHOCTuH; caractéristique de 
directivité;  Direktivitătscharakteristik; directivity 
characteristic; direktivităsi karakteristika]. Radio: 
1. Funcţiune care reprezintă, de obiceiu în coor- 
donate polare, variația raportului dintre den- 
sitatea de putere radiată de un sistem radiant 
într'un unghiu solid elementar, luat în jurul unei 
anumite direcții, și densitatea de putere radiată 
medie, după diferitele direcții. Acest raport e egal 
cu câtul dintre pătratul intensității câmpului radiat 
după direcţia respectivă și pătratul câmpului mediu 
radiat. Funcțiunea caracteristicei de directivitate 
se notează cu D (0, ọ), 0 fiind unghiul de ele- 
vație, iar g, unghiul azimutal: 

So 

D (6, ŞI? Ki 

unde So şi $,, sunt densitățile de putere în jurul 

unei anumite direcții, şi medie, iar Eo și Ep inten- 
sitățile câmpurilor radiate respective. 
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Se demonstrează că, în general, D (6, 9)= 
=RF2 (Bo, şo) unde F (00, Yo) e caracteristica de 
emisiune pentru o anumită direcție, iar k e o 
constantă; pentru antenele filare: 


120 F2 (ào, 
D (9, p= E Co a, 
r 
R, fiind rezistența de radiație a antenei. 


Pentru antena în jumătate de lungime de 
undă, situată departe de sol: 


cos2 € cos o) 


Di2= 1,64 sine p 


În planul ecuatorial, D,j2=1.64. — 2. Raportul 
dintre puterea dată de antena unui sistem de 
recepție la o anumită orientare, și puterea me- 
die extrasă de antenă, raport egal cu câtul dintre 
pătratul tensiunii dela bornele sistemului re- 
spectiv, corespunzând unei orientări date, și 
pătratul tensiunii medii care apare la bornele 
sistemului, 

La sistemele lineare, cari pot funcționa atât 
la emisiune, cât și la recepție, directivitatea la 
recepție e egală cu cea dela emisiune. 

9. Dirijată, emisiune ~ [nanpaBlennaa 93MHAC- 
cHA (nepenaua); émission dirigée; gelenkte 
Aussendung; routed emission; vezetett leadás]. 
Radio: Emisiune efectuată cu un sistem de radia- 
toare (electromagnetice) cari radiază cea mai 
mare parte a energiei în una sau în mai multe 
direcţii privilegiate. 

19 ~, recepție ~ |nanpaBnenublii npuem; 
r&ceplion dirigée; gelenkter Empfang; routed 
reception; vezetett vevés]: Recepție efectuată cu 
un sistem care captează numai energia undelor 
(electromagnetice) cari au direcții de propagare 
privilegiate. 

u. Discriminator de amplitudine [asoBbrii 
AETEKTOp aMNAHTYAbl; discriminateur d'ampli- 
tude; Amplitudenunterscheider; amplitude discri- 
minator; amolitudkivalăsz!6). Elt.: Cuadripol, în 
general cu tuburi poliode, care produce la ieşire 
o impulsie standard, dacă semnalul aplicat la in- 
trare are o amplitudine mai mare decât o valoare 
dinainte stabilită. 

1. Disipaţie locală [mecruoe  pacceanne; 
dissipation locale; lokal Vergeudung; place dissi- 
pation; helyi disszipăcio]. Tehn.: Pierdere locală 
de energie, care se produce prin desvoltarea de 
căldură într'un mediu disipativ. În cazul câmpu- 
rilor electromagnetice. disipația locală se datorește 
conductibilității mediului și proprietăților lui de 
viscozitate. În cazul undelor elastice, pierderile 
de energie provin din viscozitatea mediului. 

13. Disipativ, circuit ~ |paccenBaioruii (quc- 
cHnaruBHbii) KOHTYp; circuit dissipatif; ver- 
schwenderischer Stromkreis; dissipative circuit; 
disszipâl6 körfolyamat]. Elt.: Circuit în ale cărui 
elemente se desvoltă căldură când sunt parcurse 
de curent electric de conducţie. 
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1. Disipativ, mediu ~ [paccenBaronaa cpena; 
milieu dissipatif; verschwenderischer Mittel; dissi- 
pative medium; dissizipáló körzeg, dissizipáló mé- 
dium]. Elt; Mediu în care propagarea undelor 
electromagnetice e însoțită de desvoltare de căl- 
dură. Gazele ionizate, de exemplu, sunt medii 
disipative, iar cele neionizate sunt medii nedisi- 
pative. 

. 2. Dispecer[Aucneruep; dispatcher; Dispatcher; 
dispatcher; diszpecser]. Tehn.: Persoană care con- 
trolează și reglementează operativ și în perma- 
nență mersul procesului de produzție al unei 
instituții sau al unei întreprinderi. Dispecerul, care 
e un tehnician sau un funcţionar, urmărește asi- 
gurarea tuturor condiţiunilor necesare pentru 
îndeplinirea producţiei prescrise (aprovizionarea 
la timp cu materii prime, materiale, semifabricate 
în cantităţile necesare și de calitatea prevăzută, — 
existența și starea de funcţionare a mașinilor, a 
mecanismelor, a mijloacelor de transport, existența 
locurilor de depozitare, asigurarea mâinii de lucru 
calificate, etc.), în fiecare parte (atelier, secţie, 
serviciu, sector, etc.); el coordonează legătura 
dintre toate părțile întreprinderii sau ale instituției, 
previne întreruperile în desfășurarea normală a 
procesului de producție și avariile, iar în cazul 
apariției acestora conduce operaţiunile de lichi- 
dare a lor. În acest scop, dispecerul dispune de 
mijloacele necesare de comunicație, de semnali- 
zare, control și comandă, având de o parte legătura 
directă cu fiecare serviciu, secție, sector, atelier, 
de unde primeşte și centralizează semnalările și, 
de altă parte, legătura cu conducerea întreprin- 
derii sau a instituției, căreia îi raportează, îi supune 
propuneri și dela care primește dispozițiile, re- 
spective. În intreprinderile mecanizate sau automa- 
tizate, dispecerul supraveghiază și conduce toate 
fazele producției dintr'un punct central al între- 
prinderii, echipat cu aparatura necesară de sem- 
nalizare şi de comandă la distanţă, 

s. Dispecerizare [JyHcneruepnaanua; dispat- 
chsrisation; Dispatcherisierung; dispatcherisation; 
munkairânyitâs]. Tehn.: (Complex de măsuri 
organizatorice prin cari se urmărește centralizarea 
controlului și a comenzii permanente a proceselor 
de producţie, în scopul asigurării îndeplinirii 
exacte şi la timp a producției prescrise, a circu- 
laţiei, a transportului, a lucrărilor de construcţie 
şi agricole, a aprovizionării cu energie electrică, 
etc. Dispecerizarea contribue la exploatarea mai 
economică a resurselor, la micşorarea timpului de 
lucru, a consumului de energie și de materiale; 
la prevenirea, localizarea și lichidarea rapidă a 
întreruperilor și a avariilor; ea permite o ma- 
nipulare mai rațională a rezervelor și aproviziona- 
rea neîntreruptă a producției cu materii prime, 
cu materiale, semifabricate, unelte, utilaj, amba- 
laje, etc.; măreşte securitatea muncii; îmbunătățește 
exploatarea mijloacelor de transport şi asigură 
coordonarea necesară între diferitele faze și părți 
ale procesului de producţie. Astfel, în industrie, 
conducerea și reglementarea operativă centralizată 
a proceselor de producție se realizează prin 


primirea la centrul de dispecerizare a tuturor 
datelor, informaţiilor cu privire la îndeplinirea 
sarcinii de producţie și compararea lor cu planul 
operativ, prin controlul gradului în care producția 
principală e asigurată de unitățile anexe și de 
deservire (ateliere, secţii, etc.). Conducerea e 
concentrată, prin dispecerizare, în unu sau în 
mai multe puncte de dispecerizare, reunite în 
cadrul serviciului de dispecerizare al întreprinderii. 

La sistemele energetice, prin dispecerizare se 
realizează conducerea centralizată operativă a 
centralelor, staţiunilor, posturilor de transformare, 
a sistemelor de transmisiune și a receptoarelor 
de energie, cari întră în același sistem energetic. 
Prin dispecerizare se controlează îndeplinirea de 
către centralele electrice a mersului în timp 
prescris al sarcinii de rezerve și se efectuează 
modificările operative în acest mers odată cu 
schimbarea condițiunilor de funcționare a siste- 
mului energetic și a diferitelor stațiuni. Prin con- 
trolul circulaţiei puterilor active şi reactive, se 
asigură menținerea tensiunii și repartizarea energiei 
cu pierderi cât mai mici și fără a turbura stabilitatea 
funcționării în paralel a staţiunilor. Panourile și ta- 
blourile punctelor de dispecerizare au atât scheme 
luminoase pe cari sunt reprezentate toate obiec- 
tele sistemului energetic și toate schimbările 
intervenite în ele, cât şi aparate de telemăsură 
cari indică automat puterile stațiunilor, încărcarea 
liniilor, tensiunile în diferitele puncte ale reţelei, 
frecvența la deconectarea unei părți a sistemului 
în caz de avarii. Starea generatoarelor și a trans- 
formatoarelor, poziția întreru »toarelor principalelor 
linii de transmisiune sunt reprezentate automat 
pe schema luminoasă, prin intermediul insta- 
laţiilor de telesemnalizare, iar conectarea, de- 
conectarea și modificarea sarcinilor se realizează 
prin intermediul aparatelor de telecomandă, dela 
punctul central de dispecerizare. 

În construcții, prin dispecerizare se urmăresc 
conducerea centralizată a lucrărilor da construcţie 
și de montare pe șantiere, controlul și regle- 
mentarea îndeplinirii planurilor de execuţie și de 
producţie a unităților anexe, controlul asigurării 
la timp a şantierelor cu brațele de muncă necesare, 
a aprovizionării cu materiale, cu semifabricate, 
mijloace de transport, utilaje, coordonarea muncii 
diferitelor sectoare, prevenirea și lichidarea între- 
ruperilor în activitate și a avariilor. Întreprinderile 
(trusturile) de construcţie mari au un dispecer 
șef și dispeceri de șantiere, dispeceri de puncte 
de lucru, de unițăți anexe, de transport, de uti- 
laje, dispeceri de excavaţie (la construcţii de căi 
ferate și de drumuri), dispeceri de linie (la con- 
strucții de tuneluri), etc. Punctele de dispecerizare 
şi de aparatură de semnalizare şi telecomunica- 
ție pot fi montate și demontate când trebue 
mutat frontul de lucru. Personalul de pe șantiere 
neavând un loc fix de lucru, chemarea se 
face cu ajutorul unei retele locale de difuzoare, 
iar convorbirile se fac dela posturile de telefoane 
de serviciu sau dela prize speciale de telefon, 
amplasate în diferite locuri pe șantier, 


+. Dispozitiv antiparazit [sarpanurenb no- 
MEX, (HJIbTp nomex; dispositif anti-parasite; 
Stărsperre; interference suppression device; za- 
varhatároló]. Radio: Dispozitiv aplicat fie la o 
sursă producătoare de perturbații radioelectrice, 
fie într'un post de recepție, pentru a reduce 
sau pentru a suprima perturbațiile. 

2, Disprosiului, isotopii ~ [H30TONbI MHC- 
IIPOCHA; isotopes du dysprosium; Dysprosiumiso- 
tope; disprosium isotopes; dyszprozium-izotâpok]. 
Fiz.: Se cunosc următorii isotopi ai disprosiului: 
disprosiul 156, disprosiul 158, disprosiul 160, 
disprosiul 161, disprosiul 162, disprosiul 163 şi 
disprosiul 164, cari se găsesc, respectiv, în pro- 
porție de 0,0524", 0,0902%, 2,294%, 18,88%, 
25,53%, 24,97%, 28,18% în disprosiul natural; 
disprosiul 165, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 145 min, 
obținut prin reacţia nucleară Dy!64 (n, y) Dy!% 
(se cunoaște și un isomer, care se desintegrează 
cu timpul de înjumătățire de 1,25 min); un isotop 
de masă neidentificată, care se desintegrează cu 
emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumătățire 
de 2,2 min, obținut prin reacția Dy (n,y) Dy, cu 
un isotop natural neidentificat, 

s. Disruptivă, descărcare ~ [HCKpoBOH (npo- 
GuBnoii) pa3pan; décharge disruptive; Durch- 
schlagentladung; disruptive discharge; átütő leszá- 
litás]. Elt.: Descărcare bruscă între doi elecirozi des- 
părțiți printr'un dielectric, care se produce când 
intensitatea câmpului electric dintre electrozi depă- 
șește rigiditatea dielectrică a substanței respective, 

4, ~, tensiune ~ [n1poGHBHOe Hanpaitenue; 
tension disruptive; Durchschlagspannung; disrup- 
tive voltage; átütő feszültség]. Elt.: Minimul ten- 
siunii necesare spre a produce o descărcare 
disruptivă între doi electrozi despărțiți printr'un 
dielectric. V. și sub Străpungere electrică. 

s. Distilare subterană [nogq3emHoe NONYKOK- 
coBauue; distillation souterraine; unterirdische 
Destillation; sublerranean distillation; földalatti desz- 
tilâci6]. Mine: Semicocsificarea cărbunilor și a 
șisturilor combustibile, chiar în zăcământ, prin 
arderea intenționată a unei părți din combustibil 
(v. şi Exploatare, metodă de ~ prin gazeificarea 
subterană a cărbunilor). Prin încălzire în lipsa 
aerului, la temperaturade cca 500°, cea mai mare 
parte a materiilor combustibile se transformă în 
gudroane și în gaze combustibile cu putere ca- 
lorifică mare; în zăcământ rămân o cantitate 
relativ mică de materii combustibile solide (se- 
micocs), cum şi materiile incombustibile (cenușa), 
cari pot ajunga la 50:70% din greutatea totală 
a șistului, 

Compoziţia gudronului de șist care se obține 
e — spre deosebire de compoziția gudronului 
de huilă — foarte apropiată de compozilia ți- 
teiului; de aceea gudronul de şist e folosit la 
fabricarea carburanţilor lichizi, a lubrifianţilor, etc. 

s. Distilarea cărbunilor [neperorna yria; 
distillation des charbons; Kohlendestillation; coal 
distilling; széndesztiláció, szénlepárlás]. Ind. cb.: 
Procesul termic de încălzire pentru degazeificare a 
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cărbunilor tără accesul aerului, în retorte, în cup- 
toare de zidărie refractară, în cuptoare metalice, la 
temperaturi de 400..:500*, sau de 800.::1000*, după 
cărbunele întrebuințat și după caracteristicele pro- 
duselor cari urmează să fie obținute. Natura des- 
compunerii termice, pentru un același cărbune, e 
diferită dacă temperatura de regim e de 400.::500*, 
respectiv de 800.::1000*, Descompunerea termică 
la 800.::1000* se numește distilare la temperatură 
înaltă sau cocsificare, iar descompunerea termică 
la 400..:500* se numește distilare la temperatură 
joasă, semicarbonizare, sau semicocsificare, 
Produsele rezultate depind, atât calitativ, cât și 
cantitativ, de temperatura la care se face distilarea. 


| Temperatură 


Produse înaltă 


Temperatură joasă 


Gaze %, 18.-.25 3.:-10 
Gudroane `% E: 4 E i 
„Uleiuri uşoare % 0,4 --1 11,5 
Benzen % 0,2.::0,4 Cantități ne însemnate 
Amoniac din ape 

amoniacale % 0,4:::0,5 a è 

Cocs % 65...75 mann 
Semicocs h — | 73..:85 


Gazele de distilare la temperatură joasă au o 
putere calorifică mai mare decât 8000 kcal/m8, 
iar cele de distilare la temperatură înaltă, mai 
mare decât 4000.::4300 kcal/mă. Gudroanele de 
distilare la temperatură joasă sunt mai bogate în 
compuși fenolici superiori (crezoli, xilenoli) și în 
fracțiuni ușoare, decât gudroanele de temperatură 
înaltă, cari sunt mai bogate în fenol propriu zis. 
Pentru un același cărbune, cocsul da distilare la 
temperatură înaltă e mai rezistent și mai puțin 
reactiv decât semicocsul (reziduul solid obținut 
la temperatură joasă, eventual la temperatura 
mijlocie da 600.::800*). S 

Procesul termic de distilare se aplică cărbuni- 
lor cari au peste 10:::15% materii volatile și anume: 
la temperatură joasă pentru turbe, șisturi bitumi- 
noase, cărbuni bruni, cărbuni bruni superiori 
(huiloși); la temperatură înaltă, atât huilelor cu 
proprietăți aglutinante (singure sau în amestec 
cu huile neaglutinante, cu huile antracitoase, 
cu cărbuni bruni huiloși sau cu semicocs din 
cărbuni bruni inferiori), cât și antraciţilor, pentru 
a obține termoantraciți, și cocsului de petrol, 
pentru prelucrarea lui în cocs devolatilizat. 


Descompunerea termică a cărbunilor, în pro- 
cesul termic de încălzire fără accesul aerului, e 
datorită modificărilor şi scindărilor (depolimerizări, 
cracări şi condensări) survenite în grupările mo- 
leculare ale constituenților cărbunilor și ale gazelor 
și gudroanelor cari rezultă în timpul încălzirii. 
Cărbunii conţin constituenți de natură sapropelică 
sau de natură humică, în diferite proporții și cu 
diferite grade de incarbonizare. 

Modificările structurii acestor constituenți de- 
pind de natura cărbunilor, un rol important în 
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procesul de descompunere termică avându-l pro- 
prietatea de a trece, în timpul încălzirii, printr'o 
fază de fuziune pastoasă (cărbuni aglutinanți), 
Cărbunii din cari se pot extrage cu benzen mai 
mult decât 5% bitumen cu proprietăți aglutinante 
pot fi întrebuințați pentru obţinerea unui bun 
cocs metalurgic. După proprietatea de a trece prin 
starea de fuziune pastoasă (starea plastică), căr- 
bunii se clasifică în modul următor: cărbuni grași 
(ușor fuzibili) cari trec prin starea plastică cu 
umflare și se contractă în faza finală a procesului 
termic; — cărbuni grași cari trec prin starea 
plastică cu umflare şi cu contracțiune mică; — 
cărbuni grași cari trec prin starea plastică fără 
umflare și se contractă puțin în faza finală; — 
cărbuni slabi (greu fuzibili) cari trec prin starea 
plastică cu umflare, la o temperatură mai înaltă 
decât aceea a cărbunilor grași, iar în faza finală 
se contractă; — cărbuni slabi cari trec prin starea 
plastică cu umflare și cu contracţiune mică; — 
cărbuni slabi cari trec prin starea plastică fără 
umflare, iar în timpul solidificării pastei își măresc 
volumul; — cărbuni puțin fuzibili (cari trec prin 
starea plastică la temperatură mai înaltă decât a 
cărbunilor grași sau slabi, și având durată foarte 
mică a stării plastice); — cărbuni infuzibili (sau 
neaglutinanţi), cari nu trec prin starea plastică. 

n descompunerea termică a cărbunilor fără 
accesul aerului se produc următoarele fenomene: — 
până la 105° se evaporă apa de imbibiţie, apa 
higroscopică, și se degajă gazele ocluse; — dela 
105° până la aproximativ 375° (faza de prede- 
gazare) se formează și se degajă apa de piro- 
genare, se descompun parțial componenții căr- 
bunilor (începând chiar dela 300°) degajând HəS, 
COz, CO, omologi ai metanului — și începe faza 
de fuziune pastoasă (starea plastică) prin înmuierea 
datorită anumitor constituenți cari înglobează par- 
ticulele solide de cărbuni, dând masei de cărbune 
aspectul de masă topită; — dela 375:::475* se 
trece prin faza de de- - 7 
gazare și de stare E at 
plastică (în cazul căr- 700 rgia esgarar 
bunilor cu proprietăți xs g9 4 
aglutinante), se de- « 
gajă gaze şi apoi gu- 
droane provenite prin 
pirogenarea compo- 
nenților cărbunilor, în 
timp ce masa topită 
trece printr'un maxim 
de fluiditate, începând 
să devină mai vâs- 
coasă, să se solidifice; 
dacă în timpul cât 
masa topită devine 
vâscoasă se produce 
şi o desvoltare abun- Zona curbelor de desgazare pen- 
dentă de gaze (o pi- „tu cărbuni buni peniru cocs, 
rogenare puternică), 1) zona CANO buni pentu 
masa topită se umflă j 
datorită gazelor cari o străbat; cu urcarea tem- 
peraturii sau staționarea la o temperatură din acest 
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interval, masa topită se solidifică, luând un aspect 
mai mult sau mai puțin poros, după regimul termic 
aplicat și după componenții cărbunelui respectiv; — 
dela 475..:1000* se trece ¿prin faza de postde- 
gazare, se produc pirogenări ale vaporilor de 
gudron desvoltați din masa de cărbuni, desvoltări 
abundente de gaze (bogate în metan până la 
temperatura de 750° și apoi în hidrogen) și cimen- 
tarea masei solidificate. Se obţine cocs compact 
din cărbuni aglutinanți (grași sau slabi) cari, în 
perioada de postdegazare, desvoltă 18:::20% 
din totalul final de gaze degajate, iar până la 
sfârșitul fazei de degazare, când începe solidi- 
ficarea masei pastoase, 40:::60%,. În acest caz, 
în faza de postdegazare, de cimentare, trebue 
să nu se producă degajeri mari de gaze, cari slăbesc 
rezistența cocsului. Pentru unii cărbuni, spre a 
obține un cocs bun, se corectează condiţiunile 
de cocsificare prin cocsificarea de diferite ames- 
tecuri de cărbuni cu proprietăți de aglutinare 
diferite, sau de alte adausuri. 

Produsele de descompunere termică obţinute 
din cărbuni depind de natura cărbunelui supus 
tratamentului termic și de condiţiunile de lucru 
(cenușa, granulaţia, umiditatea cărbunilor, diferite 
adausuri pentru formarea amestecurilor optime 
de cocsificare, stampare, dimensiunile camerelor 
de cocsificare, tipul cuptoarelor în cari se lucrează, 
timpul cât staționează cărbunele în zona de în- 
călzire, temperatura de regim a cuptoarelor, in- 
stalaţiile de captare şi de prelucrare a produselor 
volatile) și de instalaţiile de extragere și de 
răcire a cocsului și a semicocsului. 

1. Distilarea țițeiului [ucraniana CbIpoă 
nebru; distillation du pétrole brut; Destillation 
des Rohăls; distillation of crude petroleum, dis- 
tillațion of crude oil; kőolaj desztilláció ]. Ind. petr.: 
Operaţiunea de separare a fracţiunilor de țițeiu 
cu puncte de fierbere diferite, realizată prin 
captarea fracțiunilor lichide, obținute prin conden- 
sarea vaporilor degajați între anumite temperaturi. 

Fracţiunile rezultate prin distilare sunt ames- 
tecuri complexe de substanţe, în majoritate hidro- 
carburi, cu puncte de fierbere foarte apropiate. 
În practică, se separă următoarele fracțiuni, nu- 
mite după întrebuințarea lor: benzine (întrebuin- 
țate drept combustibili pentru motoarele cu ex- 
plozie și ca solvenţi pentru grăsimi, răşini și 
lacuri), petrol (întrebuințat drept combustibil 
pentru lămpile cu fitil și combustibil pentru mo- 
toarele grele cu explozie), motorină (întrebuințată 
drept combustibil pentru motoarele Diesel), uleiuri 
lubrifiante, uleiuri izolante, parafină, unsori, as- 
falt, păcură. 

Benzinele, petrolul și motorina sunt produsele 
unei prime distilări a țițeiului, numită distilare 
primară. Anumite păcuri, rămase ca reziduuri din 
distilarea primară și cari reprezintă circa 50% 
din cantitatea din ţițeiu supusă distilării, se supun 
unei distilări secundare, care se face astfel, încât 
să se evite descompunerea produselor grele, cari 
distilă la temperaturi înalte. În acest scop, păcura 
e distilată „în vid“, iar produsele rezultate sunt 


antrenate cu vapori de apă. Fracţiunile grele ob- 
ținute în distilarea secundară a păcurii fiind des- 
tinate să fie transformate în uleiuri de uns, în uleiuri 
izolante și în fracțiuni cari se descompun și se 
resintetizează pe cale chimică, numai anumite 
păcuri sunt supuse distilării secundare. Păcura 
care nu poate fi întrebuințată pentru fabricarea 
uleiurilor e întrebuințată drept combustibil. 

Prelucrarea țițeiului cuprinde: operațiuni de se- 
parare a lui de gazele disolvate și de impuritățile 
minerale; fracţionarea pe cale fizică (separarea 
fracțiunilor volatile sub 330°: benzine, petrol, 
motorină) de reziduu nevolatil (păcură); distilarea 
păcurii în vid și separarea uleiurilor; fracţionarea 
uleiurilor și separarea parafinei, a vaselinei și a 
cerezinei; rafinarea fracțiunilor prin mijloace fizice 
(îndepărtarea compușilor cu sulf, a acizilor grași 
și naftenici, a rășinilor, etc.); cum și diferite tra- 
tamente pirolitice; cracarea motorinei și a păcurii; 
polimerizarea olefinelor, etc. 

Pentru distilarea țițeiului se folosesc atât in- 
stalații pentru distilare discontinuă, cât şi instalaţii 
de distilare continuă. Primele (azi aproape pără- 
site) se compun din cazane fără legătură unul 
cu celălalt, cari au atât inconvenientul că inter- 
valele de fierbere a diferitelor fracțiuni se supra- 
pun producându-se pierderi de produse volatile, 
ceea ce cere redistilări, cât și inconvenientul 
unei fracționări grosolane. Instalaţiile de distilare 
continuă cuprind că!dările legate în serie. Într'o 
instalaţie de distilare conținuă se produc mai 
multe distilări, iar din fiecare căldare distilă un 
amestec a cărei compoziție este mereu aceeași, 
temperatura rămânând constantă. —  Agregatul 
de bază al unei instalaţii de distilare continuă se 
compune dintr'o căldare de distilare, un defleg- 
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de rectificare cu reziduul distilării din cazanul 
anterior. Încălzirea lichidului de alimentare care 
se vaporizează parțial, se face prin vaporii cari 
se ridică din căldare și cari intră în coloana de 
rectificare pe la fundul ei, cum și prin abur, 
într'o proporție care depinde de greutatea mo- 
leculară mijlocie a componenților. Lichidul din 
căldate este evacuat în mod continuu, cu un debit 
constant, în agregatul următor. Fiecare cazan are 
un separator pentru separarea fracțiunii distilate 
de apa provenită din condensarea aburului. Ba- 
teriile de distilare continuă se compun de obiceiu 
din 8:::12 cazane, diferenţa de temperatură dintre 
două cazane vecine fiind 20:::30%, 


Instalaţiile de distilare continuă în vid func- 
ționează după același principiu ca și cele de 
distilare la presiunea atmosferică, agregatul de 
bază fiind însă diferit, dat fiindcă el funcţionează 
la temperatură înaltă și în vid. Instalaţia conţine 
4:12 agregate formate fiecare dintr'un cazan, 
un condensator barometric, un aparat de recep- 
ție, cum şi pompe de alimentare, preincălzitoare 
de mare volum, preîncălzitoare tubulare, răcitoare 
de reziduu, pompe de vid. 

Instalaţiile de distilare continuă cu baterii de 
cazane prezintă atât desavantajul că din cauza 
încălzirii indelungate la temperaturi cari ajung până 
la 340°, motorina şi păcura sunt alterate, cât și 
desavantajul unui consum mare de abur necesar 
activării circulației lichidului și unui consum mare 
de combustibil, datorită pierderilor de căldură 
prin radiaţie, din cauza suprafețelor mari ale in- 
stalației. Afară de aceasta, vaporizarea produ- 


cându-se în imediata apropiere a focurilor, con- 
stitue un pericol de incendiu. 


instalație tubulară de distilare la presiunea atmosferică cu capacitatea de 4500 t/zi, de construcție sovietică. 
1) cuptoare Nersesov; 2) evaporator; 3) coloană de fracționare; 4) coloană de revaporizare; 5) decantoare; 6) răcitoare; 
7) preîncălzitoare de țițeiu; 8) condensator; 9) separatoare; 10) benzină; 11) reflux intermediar; 12) white-spirit; 13) petrol; 
14) motorină; 15) păcură; 16) țiţeiu. 


mator sau coloană de rectificare, un răcitor și 
un separator, cum și o pompă de alimentare, 
o coloană de rectificare a benzinei ușoare, un 
decantor, etc. Într'o instalație de distilare con- 
ținuă, alimentarea unei căldări se face din coloana 


În instalațiile moderne de distilare continuă 
cu cuptoare tubulare este posibilă o utilizare mult 
mai bună a căldurii; aceste instalaţii funcționează 
după principiul condensărilor succesive ale com- 
ponenților cu diferite greutăți moleculare, vapor- 
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rizați prin incălzirea în cuptor și prin destinde- 
rea ulterioară într'un spaţiu de vaporizare. Se- 
pararea lor din starea de vapori se face prin 
condensarea succesivă a componenților în coloa- 
nele de fracționare. Prelucrarea țițeiului într'o 
instalație de distilare cu cuptor tubular consistă 
în încălzirea până la vaporizarea parțială, va- 
porizarea prin destindere și separarea amestecu- 
lui de reziduu, fracţionarea într'o coloană a 
amestecului de vapori, condensarea vaporilor 
cari ies prin capul coloanei, răcirea condensatului 
și a fracțiunilor lichide cari ies din coloană la- 
teral, cum și a reziduului din fundul coloanei. 

Utilajul unei instalaţii cu cuptor tubular se com- 
pune, afară de cuptorul tubular, din coloane 
de fracţionare, schimbătoare de căldură, pompe, 
separatoare, recipiente și instrumente de control. 

1, Distorsiometru [Jucropcuomerp; distorsio- 
mâtre; Verzerrungsmeter; distorsion meter; tor- 
zitâsm6r6]. Elt.: Instrument pentru măsurarea fac- 
torului de distorsiune nelineară al unei tensiuni 
sau al unui curent alternativ nesinusoidal. Cuprinde 
un filtru eliminator al tensiunii de frecvenţă fun- 
damentală (sau o punte cu reactanțe, echilibrată 


Schema de principiu a unui distorsiometru. 
1) filtru; 2) atenuator; 3) comutatoare; 4) volimetru. 


pentru oscilația pe fundamentală), un atenuator re- 
glabil etalonat și un voltmetru care măsoară va- 
loarea efectivă a tensiunii (v. fig.). 

Măsurarea se face în două etape: se măsoară 
valoarea efectivă a tuturor armonicelor, după eli- 
minarea componentei fundamentale (comutatoa- 
rele în poziția dasenată cu linii continue), no- 
tându-se indicaţia voltmetrului; apoi se măsoară 
atenuarea necesară pentru a readuce instrumentul 
la aceeași indicație (comutatoarele în poziţia de- 
senată cu linii întrerupte). Raportul de atenuare, 


egal cu Se 
Viu; 


n=2 


De 
Vu +E Un 


e însuşi factorul de distorsiune; atenuatorul se 
etalonează direct în procente. 


Factorul de distorsiune se definește prin relația: 
yru 
D' = D082. [i 
U, 


Măsurările efectuate cu acest instrument corespund 
cu suficientă aproximaţie pentru valori mici ale 
factorului de distorsiune ?', 


2. Distorsiunea semnalelor |ucraxenue cur- 
HaJOB; distorsion des signaux; Signalverzerrung; 
signal distorsion; jelzestorzităs]. Telc.: Modificarea 
nedorită a semnalelor de electrocomunicații în 
sistemele de transmisiune, având ca rezultat im- 
posibilitatea sau dificultatea de a reconstitui înțe- 
lesul lor iniţial. Distorsiunea unui semnal se evi- 
denţiază prin schimbarea imaginii lui oscilogra- 
fice, în urma modificării amplitudinii sau a fazei 
armonicelor componente ale semnalului, sau prin 
adăugirea de noi armonice, datorită variaţiei cu 
frecvența a valorii reactanțelor din sistemul de 
transmisiune și nelinearității lui. 

Pentru evitarea distorsiunii unui semnal trans- 
mis, sistemul de transmisiune trebue să aibă 
atenuarea compusă și vitesa de grup egale pentru 
toate frecvențele cuprinse in semnal — și impedanţa 
de transfer lineară, astfel încât să nu apară armo- 
nice ale frecvenţelor originale. 


s. Disulfură [nucynbtpua; disulture; Disulphid; 
disuphide; diszultia]. Chim.: Orice combinaţie 
organică a sulfului, cu formula generală R—S—S—R. 
Disulfurile sunt substanţe, în general, incolore, 
mai slab mirositoare decât mercaptanii, din cari 
provin prin oxidare. e 

Disulfurile nefiind acide, nu sunt corozive, fapt 
care stă la baza unor metode de rafinare a pro- 
duselor petroliere cari conțin mercaptani (v. Ra- 
finarea benzine!or; Sulf în țițeiu și în produse 
petroliere). 

«+ Divizor al numărului de impulsii [qennTeunb 
HMNYIJILCOB; diviseur du nombre d'impulsions; 
Impulszahlenteiler; scale circuit; impulzusszâm- 
osztó]. Fiz.: Circuit la care numărul de impulsii 
produs la ieșire e un submultiplu al numărului de 
impulsii aplicat la intrare, indiferent de ordinea în 
timp a impulsiilor dela intrare. Astfel de circuite 
sunt folosite în contoarele electronice asociate 
contoarelor Geiger-Muller, 


æ Divizor de frecvenţă [qeuTenb uacToTbi; 
diviseur de fréquence; Frequenzieiler; frequency 
divider; frekvenciaoszt6). Elt.: Aparat electric care, 
când i se aplică un semnal periodic cu frecvența 
fundamentală fı, produce la ieșire un alt semnal 
periodic, cu trecvenţa de repetiție f2; raportul 
dintre fı și fe e un număr rațional și supraunitar, 
de cele mai multe ori un număr întreg. Din punctul 
de vedere al tipului de semnal obținut, se deo- 
sebesc divizoare cari produc samnale în impulsii 
şi divizoare cari produc semnale sinusoidale. 
Primul tip folosește circuite basculante bistabile, 
iar al doilea tip, generatoare cuasistabile. 

Divizoarele de trecvenţă se folosesc la stan- 
dardele de frecventă, la contoarele electronice, 
la instalaţiile de radiolocaţie și la controlul fre- 
cvenței staţiunilor de emisiune modulate în fre- 
cvenţă. 

e. Divizor de tensiune [penurene Hanpame- 
HHA; diviseur de tension; Spannungsteiler; po- 
tency divider; fesziiltsego:z16). Elt.: Aparat elec- 
tric format în principal dintr'o rezistență cu prize 
fixe sau variabile, între bornele cărora se pot 
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obține anumite fracțiuni din tensiunea aplicată | frequency doubler; frekvencia kettâx5). Elt.: Etaj 


rezistenței totale (v. fig. 1). 

În gol (practic, când curenții luați la prize sunt 
neglijabili față de curentul total), raportul dintre 
tensiunea la bornele u- 
nei prize și tensiunea to- 
tală e egal cu raportul 
dintre rezistența cores- 
punzătoare prizei respec- 
tive şi rezistența totală; 


D= 


|. Schema unui divizor de 
tensiune. 
U) tensiunea totală; 1) curentul 
total; R) rezistența totală; 
Ri), Ra) și Ry) rezistenţe co- 
respunzătoare prizelor; U,), 
Us) şi Uz) tensiuni la bornele 
prizelor; 1), 2), 3) și 4) prize. 


Il. Schema unui polenţiometru. 

U) tensiunea totalč; u) tensiu- 

nea la bornele prizelor; 1) cu- 

rentul total; 1) priză fixă; 
2) priză variabilă, 


cu cât cresc curenții luați la prize, cu atât ten- 
siunea la bornele lor scade sub această valoare. 

Un divizor de tensiune cu două prize, dintre cari 
una variabilă, se numește potențiometru (v. fig. I). 

În curent alternativ, în locul rezistențelor se 
pot folosi reactanțe sau impedanţe. 

1. Dolly [qounn (kaperKa); dolly; Dolly; dolly; 
dolly]. Cinem.: Cărucior cu macara cu braț mic, 
pe care se montează aparatul de filmat, pentru 
realizarea de cadre panoramice și vederi dela 
înălțimi până la maximum doi metri. E un dis- 
pozitiv intermediar între travlingul (v.S.) obișnuit 
și macaraua de travling, la care aparatul de filmat 
se poate ridica la înălţimi de 2-::15 m şi care 
este adesea montată pe un șasiu de autocamion. 

2. Donor de electroni [qonop; donneur d'élec- 
trons; Elektronenangeber; electron donor; elektro- 
nadó]. Chim., Fiz.: Grup de atomi care poate pune, 
în comun cu un acceptor de electroni, o pereche 
de electroni, pentru a forma o legătură semi- 
polară. V. şi Acceptor de elecironi. 

s. Drâglu. Ind. făr.: Sin. Darac. V. Darac 1 și 2. 

4. Dragor [Tpanbmuk; dragueur; Baggerar- 
beiter; dredger; kotros]: Lucrător care manevrează 
comenzile dragei. 

5. Dublaj [nepesanucv, AyOnax; dubbing; 
Dubbing; dubbing; dubbing]. Cinem.: Complexul 
da operaţiuni necesare pentru a obține înregis- 
trarea vorbirii dintr'un film sonor, tradusă în altă 
limbă decât cea a filmului original. ` Fonograma 
dublată trebue să fie, pe cât posibil, sincronizată 
cu fotograma originală, 

e. Dublor de frecvență [yuBonrenb uacroTbi; 
doubleur de fréquence; Frequenzverdoppler; 


al unui lanț de transmisiune, care dă la ieșire 
o tensiune electrică de frecvenţă egală cu dublul 
frecvenţei tensiunii electrice aplicate la intrare. 
Etajul cuprinde elemente nelineare; dacă la intrare 
se aplică o tensiune de frecvenţă f, apar deci 
la ieșire și frecvențe noi, printre cari și armonica 
a doua. Aceasta se separă apoi cu circuite acor- 
date sau cu filtre. 

7. Dudgeonare: Sin. Mandrinare (v.). 

s. Durabilitate [yonroseunocrb; durabilité; 
Dauerhattigkeit; durability; tartossâg]. Tehn.: Timpul 
cât poate fi utilizat în serviciu nominal un sistem 
tehnic sau un organ component al său, până la 
scoaterea lui din uz, după toate reparațiile 
sau recondiţionările admise (în general, prin 
prescripții). 

9. Durata de creștere a unei impulsii [Bpema 
HapacTaHHA HMnyJibca; durée d'établissement 
d'une impulsion;  Stromstobansteigdauer; pulse 
rise time; áramlökés-bekapcsolási idő]. Elt.: In- 
tervalul de timp în care partea inițială a unei 
impulsii urcă dela 10 la 90% din amplitudinea 
impulsiei. 

10. ~de descreştere a unei impulsii [Bpema 
CNaMaHHA HMnynbca; durée de décroissance 
d'une impulsion;  Stromstobabfalldauer; pulse 
decay time; âraml&kes-kikapcsâlăsi idő]: Inter- 
valul de timp în care partea finală a impulsiei 
descrește dela 90% la 10% din amplitudinea 
impulsiei. 

11. Durată de ocupare [nponoIbHTeILHOCTE 
3aHATHA; durée d'occupalion; Belegungsdauer; 
holding time; lefoglalăsi idő]. Telc.: Intervalul de 
timp în care circuitul sau circuitele electrice rămân 
ocupate de o comunicaţie telefonică (adică pentru 
convorbire și pentru durata manevrelor necesare 
la stabilirea și întreruperea legăturii). 

12, ~ manevrelor [POJONKHTEIbHOCTb Ma- 
HeBpOB; durée des manoeuvres; Verlustzeit; ope- 
raling time; vesztłeségi idő]: Diferența dintre du- 
rata de ocupare și durata totală a unei con- 
vorbiri telefonice. 

13. Durata unei impulsii [[TATEJIbHOCTb HM- 
nyJibca; durée (ou longueur)d'une impulsion; 
Stromstobdauer; pulse duration, pu'se length, 
pulse width; áramlökési idő]. Elt.: Intervalul de 
timp dintre momentele inițial și cel final ale im- 
pulsiei, definite de raportul dintre valoarea in- 
stantanee în aceste puncte și amplitudinea im- 
pulsiei (în general, acest raport e 1/2). 

14. Durez. Chim.: Masă plastică (v.) obținută 
prin condensarea formaldehidei cu fenol sau cu 
orto-, meta- sau paracrezol. (N. C.).— Sin. Bakelit; 
Neorezit; Trolitan; Trolan; Resinox. 

15, Durificare: Sin. Durcisare (v.). 
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1. Echer cu cumpănă [YpoBeHb C OTBECOM; 
niveau de maçon; Maurerwage; mason's level; 
merleges háromszög]. Cs.: 
Unealtă de lemn, în formă 
de A sau detriunghiu iso- 
scel, echipată cu un fir cu 
plumb, folosită la verifi- 
carea orizontalității asi- 
zelor de cărămidă sau 
de piatră ale zidăriilor. 

2. Echilibrare [cummerpupoBanue; équili- 
brage; Ausgleich; balancing; kiegyensúlyozás]. Telc.: 
Compensarea desechilibrelor de capacitate, de 
rezistență sau de inductivitate mutuală dintre cir- 
cuitele cuprinse în același cablu de telecomunicaţii. 
Echilibrarea circuitelor are ca efect reducerea 
cuplajelor electrice, magnetice sau galvanice dintre 
circuite, sau faţă de pământ. Aceste cuplaje con- 
stitue căi parazite de  diafonie sau de pertur- 
baţii electrice în general. 

Cele mai importante desechilibre, mai ales la 
cablurile de frecvență vocală, sunt cele de capa- 
citate. Pentru reducerea lor se procedează la 
echilibrarea cablurilor, întâi în fabrică, apoi pe 
șantierul de pozare, înainte și în timpul joncțiunii 
lungimilor de fabricaţie (cca 230 m). Echilibrarea 
cablurilor pe șantier poate fi uniform distribuită, 
sau concentrată. Echilibrarea uniform distribuită 
se poate realiza prin două metode: prin încru- 
cișeri și prin condensatoare. — Metoda încruci- 
şerilor consistă în principiu în alegerea circuitelor 
și, eventual, în încrucișarea firelor sau a perechilor 
cari se joncționează, în așa fel, încât desechilibrele 
unei lungimi de cablu (lungime de echilibrare), 
de exemplu din stânga, să compenseze cât mai 
complet desechilibrele celeilalte lungimi, din 
dreapta. Metoda e cu atât mai eficace, cu cât 
sunt mai multe fire în cablu, deoarece astfel se 
pot găsi mai ușor, de o parte și de alta a jonc- 
țiunii, circuite cu desechilibre aproximativ egale, 
cari se pot compensa prin conectare directă, când 
desechilibrele sunt de semne contrare, sau prin 
încrucișare, când sunt de același semn. — În 
metoda prin condensatoare, cuplajele electrice 
se reduc prin conectarea în joncțiune a unor mici 
condensatoare de valoare egală cu desechilibrul 
găsit prin măsurări (aceste condensatoare au forma 
de tuburi mici de sticlă și valori cuprinse între 
10 şi 100 pF). 

Echilibrarea desechilibrelor magnetice și rezis- 
tive se face, în general, numai prin încrucișeri. 

La cablurile de înaltă frecvenţă (pentru sisteme 
cu curenți purtători) se folosește uneori echili- 
brarea concentrată. Aceasta se realizează prin co- 
nectarea unei rețele de compensație, într'un punct 
al secțiunii de amplificare (distanța dintre două 


Echer cu cumpănă. 


stațiuni succesive de repetoare), care e de 
obiceiu chiar punctul de amplificare. Reţeaua de 
compensație, formată din rezistențe și capacități, 
sau din inductivități mutuale și rezistențe, ambele 
reglabile, introduce în punctul respectiv o admi- 
tanță mutuală complexă, care compensează admi- 
tanța mutuală dintre circuite, pentru telediafonie 
(diafonie în sensul propagării semnalului). 

s. Echilibrarea circuitelor în curenţi tari [Ha- 
crpoika AHHHĂ CHJIbHbIX TOKOB; &quilibrage 
des circuits de courants forts; Ausbalanzierung der 
Starkstromnetze; balancing of power circuits; erös 
âramkârâk kiegyenlitese). Elt.: Conectare a re- 
ceptoarelor de energie electrică la o rețea de 
distribuție polifazată alimentată sub un sistem de 
tensiuni simetrice, astfel încât rețeaua să debiteze 
puteri active și reactive egale pe diferitele faze. 

În acest scop, sarcinile pe fază trebue să fie 
simetrice; în cazul încărcărilor nesimetrice apar 
curenți de secvență inversă, cari influențează 
defavorabil funcționarea mașinilor electrice legate 
la rețea. Dacă distribuţia are fir neutru, nesimetria 
curenților celor trei faze poate provoca și o ne- 
simetrie a tensiunilor stelate cari se aplică recep- 
toarelor, prin deplasarea potenţialului electric al 
punctului neutru al receptoarelor. Pentru reme- 
dierea acestor neajunsuri, se evită să se lege 
toate receptoarele nesimetrice importante (cuptoare 
electrice monofazate, transformatoare de sudură, 
etc.) pe o singură fază a rețelei, căutându-se un 
astfel de mod de conectare, încât, la funcționa- 
rea simultană a receptoareler, curenții să se re- 
partizeze simetric pe fazele sistemului. 

Echilibrarea circuitelor de distribuţie de joasă 
tensiune se realizează împărțind egal pe faze 
receptoarele monofazate cari au aceeaşi putere 
instalată. În iluminatul public, echilibrarea sarci- 
nilor se poate realiza pe baza puterii instalate și 
a factorului de simultaneitate, ceea ce permite 
să se grupeze lămpile astfel, încât pe fiecare 
fază să se consume aceeași pulere. 

4. Echilibrat, montaj ~ [AByxTakrHaa CHC- 
Tema; montage équilibré; quersymmetrische Schal- 
tung; balanced network; kiegyensulyozott kap- 
csolás]. Elt: 1. Montaj de cuadripol cu simetrie 
transversală, adică având elementele componente 
simetrice față de o axă longitudinală (în sensul 
transmisiunii de energie), (v. tig. 1). — 2. Cua- 
dripol pasiv sau activ,la care impedanța echivalentă 
măsurată între o bornă dintr'o parte (de ex. 1) și 
borna corespunzătoare din cealaltă parte (2) e 
egală cu impedanța echivalentă măsurată între 
celelalte două borne (1'-2'), (v. fig. 11). Un mon- 
taj echilibrat, care are și impedanţele (admi- 
tanțele) față de „pământ” egale, e ferit de per- 
turbaţii exterioare. 


O linie de telecomunicaţii e echilibrată când 
toți parametrii longitudinali și transversali ai celor 
două fire față de pă- 
mânt sunt egali între ei, în 


Le 
|. Cuadripol echilibrat. 
1), 2), 3) şi 4) conductoare ale 
cuartei; Cs), Cao). Cao) şi Can) ca- 
pacități parțiale față de pământ; 
Casa), Cig), Ca), Cog), Cos) și Cas) 
capacități parțiale între fire. 


Il. Cuadripol echilibrat. 
Za), Zp) și Za) impedanțe; 
1) şi 1') borne primare sau 
de Intrare; 2) şi 2') borne 
secundare sau de ieșire. 


fiecare punct (echilibrare repartizată). Aceasta 
asigură protecțiunea liniei contra psrturbațiilor 
electrice din afară, cari se echilibrează pe cele 
două fira și se anulează unele pe altele. Mon- 
tajele cari se conectează pe linie trebue să fie 
și ele echilibrate, pentru a nu strica echilibrul 
liniei şi a nu-i mări deci susceptibilitatea la per- 
turbaţii. Montajele neechilibrate interior pot fi 
făcute echilibrate în exterior, dacă se conectează 
câte un transformator echilibrat la intrare și la ieșire. 

1. Ecou electric [2x0; écho; Echo; echo; vissz- 
hang]. Telc.: Fenomenul întoarcerii undelor reflec- 
tate la capetele unei linii lungi, ca repetoare la 
vorbitor, respectiv la ascultător. 

2. Ecou radioelectric [panHo-2X0; écho radio- 
électrique; radioelektrisches Echo; radio-electric 
echo; rădio-visszhang]. Radio: Recepție repetată, 
la intervale de timp scurte, a aceluiași semnal 
radioelectric la o stațiune receptoare, datorită 
diferenței de drum dintre unda terestră și, fie 
undele aeriene cari au suferit una sau mai multe 
reflexiuni în ionosferă, fie undele cari au încon- 
jurat odată Pământul. 

În ultimul caz, întârzierea semnalului repetat 
e de ordinul a 1/7 s. Ecourile cu întârzieri mai 
mari provin din faptul că, în anumite condițiuni, 
undele pot ocoli de mai multe ori Pământul, 
între două straturi ionizate ale atmosferei, înainte 
de a străpunge stratul ionizat inferior, pentru a 
atinge Pământul. Eventualele ecouri mult mai lungi 
provin din faptul că unda s'a propagat în spațiul 
interplanetar, de unde e întoarsă la Pământ de 
electronii cari sosesc spre Pământ dela Soare și 
cari au traiectorii curbe. 

s. Ecran electrostatic [>rexrpocraruuecruiă 
dkpan; écran électrostatique; elektrostatischer 
Schirm; electrostatic screen; elektrosztatikus ernyő]. 
Elt: Rețea de conductoare electrice sau foaie 
conductoare legată la pământ, care separă regiu- 
nea din spațiu care trebue ecranată de restul 
spațiului, astfel încât câmpul electric al corpurilor 
exterioare încărcate să nu pătrundă în spațiul 
ecranat și, în acelaşi timp, câmpul electric al corpu- 
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rilor încărcate din interior să nu pătrundă în exte- 
rior. Ecranarea e eficace pentru câmpurile electrice 
staționare și cuasistaționare și scade odată cu 
creșterea frecvenţei. 

4. Ecran magnetic [MarHuTrHblă DKpau; écran 
magnétique; magnetischer Schirm; magnetic screen; 
mágneses ernyő]. Elt.: Reţea sau foaie de ma- 
terial feromagnetic sau de material conductor, 
care servește la micșorarea efectului unui câmp 
magnetic exterior în spațiul ecrana! — sau la 
micșorarea efectului unui câmp magnetic interior 


"| asupra exteriorului. În cazul ecranului de material 


feromagnetic, efectul de ecranare se datorește 
permeabilității mari a materialului, care prezintă 
astfel un drum de mică reluctanță pentru liniile 
de câmp magnetic. În cazul ecranului de material 
conductor, ecranarea se datorește fluxului mag- 
netic antagonist produs de curenții Foucault cari 
se stabilesc în ecran (numai în câmp magnetic 
variabil). 

s. Ecranarea focarelor [MOHTAW KHNATHJIb- 
HbIX Tpyő; écranage des foyers; Feuerungsab- 
schirmung; screening of fire places; tüzelő- 
berendezések csâfalazâsa]. Mș. term.: Montarea 
de țevi fierbătoare în interiorul focarelor căldă- 
rilor de abur (v. și Ecran de țevi). Ecranarea se 
foloseşte pentru mărirea eficacităţii suprafeţei de 
vaporizare (datorită transferului de căldură prin 
radiaţie, care se produce în focar), pentru prote- 
jarea zidăriei focarului (datorită răcirii rezultate în 
urma preluării de către ecran a unei părți din 
căldura produsă prin ardere şi, în unele cazuri, 
datorită efectului de răcire produs de ecran) sau 
pentru a evita evacuarea sgurii în stare lichidă. 

Ecranarea focarelor se utilizează pe scară mare 
în construcţia căldărilor de abur cu radiație, şi une- 
ori pentru modernizarea căldărilor vechi, fără ra- 
diație. În urma ecranării, atât producția și randa- 
mentul, cât și durabilitatea acestor căldări se 
măresc simţitor. 

o. Ecuația lui Hallén (ypasnenue lanena; 
équation de H.; H. sche Gleichung; H.'s equation; 
H. egyenlete]: Ecuație integrală care dă repar- 
tiția de curent de-a-lungul unei antene cilindrice 
a cărei grosime nu e neglijabilă. În cazul unei 
antene simetrice, cu lungimea 2/, cilindrică, cu 
secțiune circulară, cu raza a a secțiunii, excitată 
la mijloc de o tensiune electromotoare de pulsa- 
ție w, curentul Z, în punctul situat la distanța z 


de-a-lungul axei antenei, satisface ecuația lui Hallén 
FI ibr 
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lungime a conductorului antenei (în Z se ține | piatră. Edometrul pentru pământuri argiloase sa- 
seamă de efectul pelicular; dacă se consideră |turate (v. fig. Ib) se deosebește de primul prin 


antena ca fiind perfect conductoare, termenul 
în Z dispare); Vp e tensiunea aplicată în sec- 


țiunea efectuată la mijlocul antenei; C, e o con- 
stantă care trebue determinată ținând seamă de 
condiţiunile pe frontieră. 

Ecuația lui Hallén se integrează prin metoda 
aproximaţiilor succesive. 


Principalele concluzii cari rezultă din integrarea 
ecuației lui Hallén sunt următoarele: Pentru an- 
tene subțiri, cu 1/4:560 și pentru antene scurte, 
cu 1/450,5, distribuția curentului în antenă 
poate fi considerată ca sinusoidală; pentru antene 
mai lungi decât A, distribuția curentului diferă 
de cea sinusoidală, în special în regiunea mini- 
melor de curent, distribuţia reală de curent pre- 
zentând un minim cu atât mai puţin pronunțat, cu 
cât grosimea relativă a antenei e mai mare; 
pentru antenele groase, variația fazei de-a-lungul 


' antenei nu se mai face în trepte, ci în mod con- 


tinuu; cu cât scade raportul 1/a, cu atât impe- 
danța antenei prezintă variații mai lente, maximele 
fiind mai puțin pronunțate, atât rezistența cât și 
reactanța ne mai trecând prin valori infinite. 

Ecuația lui Hallén şi concluziile cari rezultă din 
ea prezintă interes în studiul antenelor de tele- 
viziune, cari, în mod sistematic, se fac groase, 
pentru a prezenta o variație cât mai mică aim- 
pedanţei în banda de transmis, 


1, Ecuator magnetic (MarHHTHblĂ BKBATOp; 
équateur magnetique; magnetischer Aquator; mag- 
nstical equator; mgneses egyenlitő]. Elt.: Plan 
perpendicular pe dreapta care unește centrele 
polilor unui magnet sau ai unui electromagnet 
simetric, dus în planul de simetrie, la mijlocul 
distanței dintre cei doi poli. 

2. Edometru [eomeTp; &domâtre; Edomesser; 
edometer; edâmster]. Geot.: Aparat folosit pentru 
determinarea `n laborator a compresibilității pămân- 
turilor coezive. Încercarea se realizează cu probe de 
pământ neturburate, așezate într'un inel metalic ri- 
gid, pentru a nu se deforma lateral, proba fiind 
comprimată între două plăci de piatră poroasă, 
cu ajutorul unui dispozitiv cu pârghii. Valoarea 
încărcării aplicate probei e mărită progresiv, 
până la sfârșitul încărcării, fiecare spor de sar- 
cină fiind adăugit după terminarea tasării datorite 
sarcinii precedente, și anume când nu se con- 
stată tasări mai mari decât 0,01 mm într'un in- 
terval de.12 ore. Valorile tasărilor se citesc pe 
un micrometru care permite citiri până la 0,01 mm. 
Edometrele sunt de irei tipuri; edometre pentru 
pământuri coezive nisipoase nesaturate (luturi, 
argile nisipoase uscate, eic.), edometre pentru 
pământuri coezive argiloase saturate (argile grase, 
plastice) și edornetre pentru pământuri coezive 
macroporice (loess-uri şi pământuri loessoide). 
Edometrul pentru pământuri nisipoase nesaturate 
(v. fig. la) e format, în principal, dintr'o placă- 
suport metalică, dintr'un inel rigid fix în care se 
introduce proba, și din două plăci poroase de 


|. Edometre pentru pămâniuri coezive microporice, 
a) edometru pentru pământuri nisipoase nesalurate; b) edo- 
metru pentru pământuri argiloase saturate; 1) placă-suport 
de metal; 2) inel rigid, fix; 2") inel rigid, mobil; 3) plăci de 
piatră p oroasă; 4) probă de pământ; 5) placă metalică pentru 
repa'tizarea sarcinii; 6) tijă pentru aplicarea încărcării; 7) mi- 
crometru; 8) tub pentru evacuarea aerului și a apei din proba 
de pământ. 


faptul că inelul în care se introduce proba e 
mobil, permiţând scoaterea lui din aparat pentru 


il. Edometru pentru pământuri coezive macroporice. 
1) cutie inferioară de metal; 2) inel rigid, mobil; 3) capac- 
piston; 4) inel exterior de ghidare a capacului-piston; 5) plăci 
de piairă porozsă; 6) bară de aplicare a sarcinii; 7) dispo- 
zitiv de inundare a probei; 8) micrometru; 9) robinet pentru 
evacuarea apei. 


introducerea probei în el. Edometrul pentru pă- 
mânturi macroporice (v. fig. ll) e constituit dintr'o 


cutie inferioară metalică, dintr'un capac-piston cu 
goluri, dintr'un inel rigid, mobil, dintr'un inel de 
ghidare a capacului, din două pietre poroase și 
dintr'un dispozitiv de inundare a probei. 
Capacul-piston. permite inundarea probei cu 
apă, pentru determinarea tasării prin înmulere sub 
sarcină. V. și sub Pământ macroporic; Pământ, 
compresibilitatea unui ~. 


1. Efect de disimetrie [acummerpnunerii 3%- 
pekt; effet de dissymmâtrie; Dissymmetrie- 
wirkung; dissymmetry effect; diszimetriai hatâs]. 
Telc.: Efectul perturbator pe care-l are asupra 
electrocomunicaţiei disimetria circuitelor bifilare 
în raport cu pământul, sau în raport cu o linie 
electrică perturbatoare. Disimetria +, e caracte- 


rizată de expres'iunea 


în care Z, şi Zy sunt, respectiv, impedanţele firelor 
a şi b ale circuitului de telecomunicații, față de 
pământ sau faţă de linia perturbatoare. 

Efectul de disimetrie se manifestă în circuitele 
telefonice prin sgomote parazite, iar în circuitele 
de telegrafie multiplă sau de fototelegrafie, prin 
distorsiuni la recepție. 


2. Efect de eclipsă [2 ppenr sarmenua; effet 
d'&clipse; Finsterniseflekt; eclipse effect; árnyék- 
hatás]. Radio: Afectarea propagării undelor radio- 
electrice de către eclipsele solare, datorită mic- 
şorării frecvențelor critice ale straturilor ionizate 
E și F,; variația e aprox'mativ în fază cu eclipsa 
oplică, ceea ce arată că factorul ionizant al acestor 
regiuni e de origine solară și e strâns legat de 
fenomenele optice. Efectul eclipselor asupra stra- 
tului Fo e mult mai mic. Acest strat pare să fie 
influențat nu atât de energia electromagnetică 
venind dela Soare, cât în special, de un flux cor- 
puscular având aceeași origine, care are o vitesă 
mult mai mică decât vitesa luminii. 

3. Efect Joule-Thomson. V. Joule-Thomson, 
efect ~. 

4. Efect Larsen: Sin. Efect microfonic. (v.). 

s. Efect local [mecrubrii >pperr B Tene- 
done; effet local; Riickhăren; side tone; ujra- 
hallás]. Telc.: Efectul prin care un vorbitor își 
aude propria voce în receptor, din cauza cupla- 
jului electric dintre circuitul microfonului și al re- 
ceptorului postului său telefonic. 

e ~ microfonic | Mhkpoonnblă »>penr; 
effet L; L.sche Wirkung; L.'s effect; Larsen hatás]: 
Fenomen de rezonanță acustică și care apare 
uneori la un microreceptor telefonic, datorită 
faptului că microfonul și receptorul sunt apro- 
piate și fixate pe acelaşi mâner; un șoc oarecare 
poate produce o impulsie de curent în mi- 
crofon, care se transmite la receptor și, de aici, 
prin aer sau prin mâner, din nou la microfon, 
provocând astfel o oscilație întreținută de curentul 
bateriei, cu frecvența propriea circuitului oscilant 
electroacustic. Pentru a împiedeca acest fenomen, 
se folosesc montajul antilocal și materiale anti- 
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vibrante în construcția microreceptorului. — Sin. 
Efect Larsen. 

7. Efect nocturn [nounoi sbpenr; effet noc- 
turne; Nachtwirkung; nocturnal effect; €jje i hatás]. 
Radio: Mărirea bătăii nocturne a unor stațiuni 
de radioemisiune, în raport cu bătaia lor diurnă, 
datorită faptului că, în timpul nopții, undei directe 
i se adaugă și unda reflectată de ionosferă. Efectul 
nu se manifestă în domeniul undelor lungi, ci 
numai în cel al undelor medii și, în special, în 
cel al undelor scurte; de asemenea, el nu se 
manifestă pentru lungimile de undă apropiate 
de 210 m, corespunzând frecvenţei de girorezo- 
nanță de 1,4 MHz. 


s. Efect peroxidic [2pbenr nepenucu; effet 
peroxydique; peroxydische Wirkung; peroxidical 
effect; peroxidikus hatás]. Chim.: Reacţie catali- 
zată de peroxizi, în cazul adiţiei acidului brom- 
hidric la dublele legături marginale dn hid-o- 
carburile nesaturate (olefinice). În absenţa pero- 
xizilor, reacția se produce normal, bromul legându- 
se de atomul de carbon cel mai sărac în hidrogen 
(regula lui Markovnikov); în prezenta lor, adiţia 
bromului e inversată. De exemplu, în reactia de 
adiție dintre acidul bromhidric și propilenă, se 
poate obţine: 


sens normal 


= CHg—CHBr—CH, 


| 
CHs—CH=CH= 


| sens o Ci CH —CHBr 
fie, 2-brom-propan, dacă se adaugă substanțe 
antioxidante cari inhibesc acțiunea peroxizilor — fie 
l-brom propan, dacă se adaugă un peroxid ca 
de exemplu perox'dul de benzoil. Efectul peroxi- 
dic nu apare la adiţia acizilor clorhidric sau iod- 
hidric la dubla legătură terminală a hidrocarbu- 
rilor nesaturate, deoarece aceste substanțe sunt 
reducătoare. Existenţa efectului peroxidic se ex- 
plică admiţându-se un mecanism de reacţie in- 
lănţuită, spre deosebire de sensul normalal reac- 
ției, unde mecanismul de reacție e ionic. Astfel, 
reacția de mai sus se produce după mecanismele: 
sensul normal: 
„ CHs—CH= CH2+Br+H'- 
CH3—CH—CHa+ Br"4-H* > CHa—CHBr—CHg 
2 brom - propan 
sensul peroxidic: 
H—Br+0=0-H—0—0'+Br 
CH3a—CH=CH2+Br'-CH3—CH—CH>—Br 
CHg—CH = CHa—Br-+ HBr > CH3— CH —CH, —Br 
+Br (lanț) 

9. Efect perturbator relativ [ornocurenbnoe 
BIHAHHE noMex;etfet perturbateur relatif; rela- 
tiver Störungseffekt; relative disturbing (jarring) 
effect; zavaró hatás]. Telc.: Numărul de neperi, 
respectiv de decibeli, care corespunde raportului 
dintre amplitudinea unei unde având o frecvență 
de referință și acționând într'un sistem electro- 
acustic — și amplitudinea undei considerate, de 
altă frecvenţă, când ambele dau același efect 
perturbator. Efectele perturbatoare se consideră 
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egale când, în aceste cazuri, încercările de apre- 
ciere sau de inteligibilitate dau același rezultat. 


1. Eficacitatea în funcţiune de presiune [>pper- 
THBHOCTb ăKyCTHWeCKOro paBJlenua; efficacité 
en fonction de la pression; Schalldruckwirksamkeit; 
pressure sensitivity; hangnyomâs-hatekonysâg]. 
Telc.: Raportul dintre tensiunea electromotoare a 
unui microfon de presiune în circuit deschis 
(ieșirea electrică) și presiunea sunetului care 
acționează asupra membranei microfonului. 


transductorului  [ 4yBCTBHTEJIbHOCTb 
rpancayrropa; efficacité; Wirkungsgrad; sensiți- 
vity; hatásfok]: Raportul dintre răspunsul trans- 
ductorului și excitația lui, în anumite condițiuni. 
Uneori, eficacitatea se numeşte și răspuns, exci- 
tația fiind presupusă constantă și dată. Raportul 
dintre tensiunea electromotoare în circuit deschis 
a microfonului și presiunea acustică produsă de 
o undă progresivă plană, într'un punct dat, unde 
se găsește microfonul sub un unghiu dat, 'se 
numeşte eficacitatea microfonului în câmp deschis. 


s. Eficiență [əþġþeKTABHOr Tb; efficacité ; 
Wirksamkeit; efficiency; hatásfok]. Tehn.: 1. Sin. 
Randament (v.). — 2. Randamentul unui proces 
tehnologic. 


4. Eficiență [»%ppenruBnocr»; efficience; 
Wirkungsgrad; efficiency; efficiencia]. Termot.: 
Raportul dintre efectul termic al unei pompe 
termice și energia mecanică consumată pentru a 
obține acest efect. 


Eficiența pompei termice utilizate ca maşină 
frigorifică e egală cu raportul dintre cantitatea 
de căldură Q preluată la temperatura joasă To 
şi echivalentul caloric AZ, al lucrului mecanic 
consumat în acest scop. În cazul mașinii frigori- 
fice ideale, care ar funcționa (după ciclul Carnot 
inversat) între temperaturile Tı și To, eficiența 
ciclului frigorific ideal (v. fig.) e: 


(1) = Q supr. r2bar 
Aa e 


supr. 12341 
Eficienţa ciclului frigorific ideal poate lua orice 
valori în funcțiune de 

valorile temperaturilor T, 7, 
şi Ta; între temperatu- 
rile obişnuite de func- 7 
ționare a mașinilor fri- 
gorifice, eficiența ciclului 
frigorific real (tinând sea- 7 
mă de diferenţele de tem- 
peratură necesare trans- 
ferului de căldură, de 
gradul de ireversibilitate 
al transformărilor, etc.) 
e în general, suprauni- 
tară, având de cele mai 
multe ori valori cuprinse 
între 2 și 4. Eficienţa 
ciclului frigorific arată câte 
kilocalorii se pot lua la temperatura To, când, 
pentru antrenarea mașinii frigorifice, se consumă 
echivalentul în energie mecanică al unei kilocalorii. 


2, 


CALA +AL 


//// 


Reprezentarea în diagra- 
ma T—s a ciclului Carnot 
inversat. 


Eficiența pompei termice folosite ca maşină 
calorifică (pompă de căldură) e egală cu raportul 
dintre căldura Q, cedată în exterior la temperatura 
înaltă 7, şi echivalentul caloric AL al lucrului 
mecanic consumat în acest scop. În cazul pompei 
de căldură ideale, care ar funcționa (după ciclul 
Carnot inversat) între temperaturile T, și Tg, efi- 
cienţa ciclului calorific ideal e: 


= Q, _ supr. 34ab3 T, 
5< nan —mm rzs — 
(2) * AL supr. 12341 T,—To i 
Afară de cazul limită 71=7>, în care folosirea 
pompei de căldură nu are sens, în toate cele- 
lalte cazuri s, e supraunitar, deoarece căldura 


utilizabilă Q, e egală cu suma dintre energia me- 
canică consumată şi căldura Qə, preluată — în 
general gratuit — la temperatura inferioară To. 
Eficienţa ciclului real al pompei de căldură are va- 
lori minime la instalațiile de încălzire ale imo- 
bilelor, ajuncând la 2-::4, când diferența Tı— T3 
atinge 50.::70*; la instalaţiile industriale în cari dife- 
rența T—T> poate fi mai mică decât 10°, eficienţa e, 
poate atinge valorile 30-60. Eficienţa ciclului 
calorific arată câte kilocalorii se obțin la tempera- 
tura superioară T,, când, pentru antrenarea pom- 
pei de căldură, se consumă echivalentul în ener- 
gie mecanică al unei kilocalorii. 

Între eficiența unei mașini frigorifice şi eficiența 
unei mașini calorifice (pompă de căldură), am- 
bele funcționând între aceleași temperaturi 7, 
şi Ta, există următoarea relaţie: 


(3) s=8;+1, 


deoarece Qi =Q: +AL. 

Eficiența pompelor termice are același caracter 
ca și randamentul termic al motoarelor termice. 
Totuşi, se preferă termenul eficiență în locul ter- 
menului randament, pentru a evita confuzii sau 
interpretări greșite, deoarece raportul dintre ener- 
gia utilizabilă și cea consumată e totdeauna supra- 
unitar la mașinile calorifice (pompe de căldură), 
și, de cele mai multe ori, la mașinile frigorifice. 

s. Egalizatoare, bobină ~ [ypaBnurenbuaa 
KaTymua; bobine €galisatrice; ausgleichende 
Spule; equalizing coil; kiegyenlitesi tekercs]. 
Elt.: Autotransformator ale cărui înfășurări sunt le- 
gate prin inele la puncte echidistante ale unui 
indus de generator de curent continuu, pentru 
a egaliza tensiunile pe cele două punți ale unei 
distribuții de curent continuu cu trei fire. — Sin. 
Bobină Dolivo-Dobrowolski (v.). 

s. Egalizatoare, mașină electrică ~ [ypaBnu- 
renb; €galisatrice; Ausgleichgenerator; balancing 
generator, equalizer; kiegyenlitsi villamosgsp]. 
Elt: Maşină electrică cu ajutorul căreia se mențin 
egale (între anumite limite) tensiunile electrice 
ale punților unei distribuții de curent continuu 
cu mai mult decât două fire. 

7. Egalizator de atenuare [ypaBnnrerb 3ary- 
XaHHA; egalisateur d' affaiblissement; Dămpfungs- 
ausgleicher; attenuation equalizer; gyengitesi ki- 
egyenlit]. Telc.: Aparat care provoacă, într'un 
circuit telefonic, atenuarea semnalelor de anu- 


mite frecvențe, spre a obține o atenuare sensibil 
egală pentru toate frecvențele cuprinse într'o 
bandă de frecvențe determinată. Un egalizator 
cuprinde, în principal, circuite reglabile formate 
din condensatoare, bobine și rezistoare electrice, 
uneori și din transformatoare, cari formează cir- 
cuite rezonante şi antirezonante. 


1. Egalizor de atenuare [BbilpaBnuTenb 3a- 
TyXaHHA; correcteur de distorsion d'affaiblisse- 
ment; Dămpfungsentzerrer; attenuation equalizer; 
csillapităsi-kiegyenlii8). Elt.: Cuadripol corector 
pentru compensarea variațiilor de atenuare în func- 
țiune de frecvenţă ale unei linii sau ale unui 
echipament, pentru un interval de frecvenţe dat. 


2. Eicozan |oiitosan; eicosane; Eikosan; eico- 
san; eikozân]. Chim.: CaoHao. Hidrocarbură parafinică 
normală cu 20 de atomi de carbon. Are p. t. 36,5” 
şi p. f. 205*/15 mm col. Hg. 


s. Elaborare [BbipaGoTka; élaboration; Aus- 
arbeitung; elaborating; kidolgozás]. Meti.: An- 
samblul de operațiuni efectuate în cuptoarele de 
topit (incluziv cuptorul înalt), pentru extragerea 
aliajelor industriale, direct din minereu sau din alte 
aliaje, şi pentru prepararea lor în vederea turnării 
de piese, de lingouri sau de blocuri, de calitate 
stabilită în prealabil. Aceste operațiuni se efec- 
tuează în intervalul de timp dela încărcarea până 
la turnarea sarjei, și sunt: introducerea în încăr- 
cătură, respectiv în materialul topit, de diverse 
materii prime sau auxiliare (cari determină sau 
ajută reacțiile chimice din timpul topirii); crearea 
de condițiuni de încălzire adecvate; topire; etc. 

Topirea, care e operațiunea principală de ela- 
borare, poate fi oxidantă, reductoare, carburantă, 
etc., sau poate avea caracter mixt, după felul 
reacţiilor chimice însoțitoare, cari sunt provocate 
de natura materiilor prime sau auxiliare din în- 
cărcătură şi a diverselor adausuri introduse în 
materialul topit. La unele elaborări, topirea nu e 
însoțită de fenomene chimice (de ex. retopirea). 

Exemple de elaborări importante: elaborarea 
oțelului, bazată pe topire oxidantă, urmată de 
desoxidare şi de aliere și recarburare cu diverse 
feroaliaje (procedeul prin pudlaj, procedeul Mar- 
tin, procedeul electric, procedeul Bessemer, pro- 
cedeul Thomas); elaborarea oțelului, bazată pe 
topire scorifiantă și pe topire reductoare (pro- 
cedeul de elaborare a oțelului în stare pastoasă, 
direct din minereu); elaborarea oțelului, bazată 
pe topire pentru aliere sau pe retopire (proce- 
deu! de elaborare a oțelului de creuzet sau pro- 
cedeul electric de elaborare a unor oțeluri spe- 
ciale); elaborarea fontei brute sau a feroaliajelor, 
bazată pe topire scorifiantă și pe topire reduc- 
toare și carburantă; elaborarea fontei de a doua 
topire, bazată pe retopire pentru schimbarea 
compoziţiei chimice; elaborarea aliajelor nefe- 
roase, bazată, fie pe retopire sau pe topire 
pentru aliere (procedeele de elaborare a alamei, 
a bronzului, a aliajelor de aluminiu, etc.), fie pe 
topire reductoare (de ex. elaborarea metalului 
Monel), etc. 
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4 Electroacustică [>nerrpoarycTrua; électro- 
acoustique; Elektroakustik; electroacoustics; elek- 
tro-akusztika, villamos hangtan]. Fiz.: Capitol al 
Fizicei, care se ocupă cu stujiul transformării 
directe sau indirecte a oscilaţiilor sonore în 
oscilații ds curent electric și a oscilaţiilor de 
curent electric în oscilații sonore. 

Capitolele mari ale Electroacusticei sunt: studiul 
câmpurilor acustice, al aparaturii electroacustice, 
şi Acustica fiziologică.— În primul capitol se 
studiază fenomenele de propagare a oscilaţiilor 
sonore în spațiul liber, câmpuri de unde plane, 
sferice, etc., radiatoarele acustice, fenomenele 
de difracțiune, reflexiune și absorpție, fenome- 
nele de propagare în spații înch se, reverberația, 
tratamentul acustic, studiourile, sălile de audiție, 
sonorizările, izolația fonică, etc.; în al doilea 
capitol se studiază: microfoanele, difuzoarele, 
dozele de înregistrare, dozele de reproducere, 
instrumentele de măsură, aparatura de sonorizare, 
etc; în al treilea capitol se studiază proprietățile 
urechii și ale organelor vorbirii, ca organe de 
percepție, respectiv de emisiune a sunetului. 

Scopul praztic principal urmărit în aceste studii 
e determinarea condiţiunilor pe cari câmpul 
acustic și aparatura electroacustică trebue să le 
satisfacă, pentru ca reproducerea să fie cât mai 
fidelă. 

s. Electroerodare [»ekrponckpoBaa 0Opa- 
OTKA MeTan108B; Slectro-srosion; Elektro-Erosion; 
electro-erosion; elektromos köszörülés]. Metl.: 
Operațiunea de erodare a suprafeței unui obiect 
metalic prin electroprelucrare (v.S.), pentru a 
realiza găuri, cavități, ascuțiri de unelte, etc. La 
electroerodare se produc descărcări elsctrice prin 
scântei între doi electrozi, dintre cari anodul e 
constituit de obiectul prelucrat, iar catodul repre- 
zintă unealta cu diferite forme, după felul pre- 
lucrării (cilindrică pentru executarea de găuri 
circulare, prismă triunghiulară pentru găuri tri- 
unghiulare, disc rotitor pentru ascuţirea unelte- 
lor, etc.). Instalaţia (v. fig. 1) e înzestrată şi cu 


|. Schema electrică de principiu a instalaţiei pentru electro- 
erodare. 
1) borne de alimentare; 2) rezistenţă variabilă; 3) baterie de 
condensatoare, variabilă; 4) catod (electrod-unealtă); 5) anod 
(electrod-obiect prelucrat). 


un mecanism de reglare a distanţei dintre elec- 
trozi, care depinde de valoarea tensiunii la elec- 
trozi şi de dielectricul folosit. 

Cantitatea de material îndepărtată prin electro- 
erodare în unitatea de timp, cum și netezimea 
suprafețelor prelucrate, depind de proprietățile 
termice ale materialelor din cari sunt confecțio- 
nați electrozii. Duritatea și celelalte proprietăți 
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mecanice ale obiectului prelucrat au influenţă 
foarte mică; de aceea electroerodarea se utili- 
zează cu succes în deosebi la prelucrarea metale- 
lor dure (de ex. executarea de matrițe, executa- 
rea de găuri în filiere de trefilare, executarea de 
șanțuri fărâmătoare de așchii). Desprinderea de 
material de pe anod (obiectul prelucrat) depinde 
în mare măsură de repartiția câmpului electric între 
electrozi; pentru un același material al obiectu- 
lui prelucrat, această repartiție e condiționată de 
materialul din care e confecționat catodul (de 
obiceiu, alamă, cupru sau cupru grafitat). În 
timpul prelucrării, capătul uneltei (catodul) se 
uzează (v. fig. Il). 

Precizia prelucrării și netezimea obținută pentru 
suprafața prelucrată depind în mare măsură de 


1. Fazele executării prin electroerodare a unei găuri străpunse. 
1) catod (electrod-unealtă); 2) anod (electrod-obiect prelucrat). 


valorile tensiunii la bornele de alimentare a 
circuitului electric al instalaţiei, de intensitatea 
curentului în acest circuit și de capacitatea 
bateriei de condensatoare. După intensitatea pre- 
lucrării, deci și după regimul electric utilzat, se 
deosebesc: regim intensiv, utilizat pentru prelu- 
crări de degroșare (150.::350 mm3/min de ma- 
terial îndepărtat), regim mediu, utilizat pentru pre- 
lucrări intermediare (20:--150 mm/min de mate- 
rial îndepărtat) și regim redus, pentru prelucrări 
fine (până la 20 mm/min de material îndepărtat). 

Electroerodarea e indicată în special la prelu- 
crarea metalelor și aliajelor dure, executarea de 
găuri cu diametru mic și de găuri cu axă curbi- 
linie, executarea de cavități de formă complicată 
(de ex. la matrițe). Desavantaje principa'e sunt: 
cantitatea mică de material îndepărtat în unitatea 
de timp şi consumul mare de electrod-unealtă. 


1. Electroincărcare [>nekrposarpy3ta; élec- 
tro-chargement; Elektro-Ladung; electro-charging; 
villamos felrakăs]. Metl.: Operaţiune de încărcare 
cu material de aport a suprafeţei unui obiect, 
printr'un procedeu electric de prelucrare (v. S. 
sub Electroprelucrare), pentru a realiza un strat 
superficial cu proprietăţi diferite de cele ale mate- 
rialului din care e confecţionat obiectul. La elec- 
troîncărcare se produc descărcări electrice prin 
scântei între doi electrozi, dintre cari catodul e 
constituit de obiectul care se încarcă, iar anodul, 
de meta'ul sau aliajul de încărcare. Instalaţia (v. fig.) 
e asemănătoare celei de electroerodare (v. S.), 
cu deosebirile că polarităţile electrozilor sunt schim- 
bate, că se folosește un dielectric gazos în locul 
celui lichid și că se prinde anodul (materialul de 
aport) într'un vibrator care are rolul de a apropia 
și depărta, cu o frecvenţă foarte înaltă, anodul 


de catod. Când se produce scânteia de descăr- 
care electrică, particule de material din anod 
sunt transportate spre catod, unde se amestecă 


Schema electrică de principiu a instalaţiei pentru electro- 
încărcare, 
1) borne de alimentare; 2) rezistenţă variabilă; 3) baterie de 
condensatoare, variabilă; 4) vibrator; 5) anod (de material de 
încărcare); 6) catod (unealtă care se încarcă); 7) placă de 
contact; 8) borne de alimentare a vibratorului. 


cu materialul topit de pe suprafața acestuia; la 
depărtarea anodului, amestecul topit se răcește 
repede și își schimbă structura, rezultând la supra- 
fața obiectului încărcat un strat superfizial cu 
proprietăţi diferite de proprietățile materialului 
din care e confecţionat obiectul. 
Electroîncărcarea se utilizează cel mai mult la 
încărcarea cu aliaje dure a tăișurilor uneltelor aş- 
chietoare, pentru a le mări duritatea, în scopul mă- 
ririi duratei de folosință a uneltei. De obiceiu, pen- 
tru uneltele folosite la degroşare, anodul se face din 
aliaj dur, iar pentru uneltele folosite la netezire, 
anodul e de grafit moale (în stratul superficial al 
uneltei se formează carburi dure). Prin aplicarea 
acestui procedeu, durata de folosință a uneltei 
așchietoare se mărește mult (2-.:10 ori). 

2. Etectrolusiruire [51errpono.iupoBka; élec- 
tro-polissage; Elektro-Polieren; electro-polishing; 
villamos fenyesites]. Metl.: Operaţiune de lustruire 
a suprafeţei unui obiect metalic printr'un procedeu 
electrochimic de prelucrare (v. S. sub Electro- 
prelucrare). — Sin. Lustruire electrolitică (v.). 

s. Electronetezire  [»nexrpomulnpoBanue; 
€lectro-lissage; Elektro- Glătten; electro-smoothing; 
villamos simitâs]. Metl.: Operaţiune de netezire 


Schema unei instalaţii de ascuţire eleciromecanicăaunelielor. 
V) volimetru; A) ampermetru; R,), R), Ra) și R4) rezistențe; 
1) borne de alimentare; 2) disc de ascuţire (catod); 3) unealtă 
care se ascute (anod); 4) ajutaj de scurgere a electrolitului; 
5) ax principal; 6) inel colector; 7) resort elicoidal; 8) şu- 
rub de reglare a presiunii; 9) perie de colectare (fixă). 


a unei suprafețe metalce printr'un procedeu 
electromecanic de prelucrare (v. S., sub Electro- 


prelucrare).  Electronetezirea se utilizează, în 
special, pentru ascuţirea uneltelor cari au plăci de 
metal dur.— La instalația de ascuţire electromeca- 
nică (v. fig.), catodul e un disc metalic rotitor 
(de obiceiu de cupru, de oțel sau fontă), menținut 
apăsat de un resort (7) asupra uneliei care se 
ascute şi care reprezintă anodul. Aceasta e fixată 
într'o menghină universală, iar forța de apăsare 
a resortului (de obiceiu 0,1-::1 kg/cm?) se re- 
glează cu ajutorul unui şurub (8). Dincauza re- 
zistenţei electrice mari a peliculei izolante formată 
pe suprafața prelucrată, stratul superficial e supus 
unei încălziri puternice şi se topeşte. Discul rotitor, 
a cărui vitesă periferică e de obiceiu de 8-::1Sm/s, 
îndepărtează continuu pelicula izolantă de pe pro- 
eminențele suprafeţei care se netezește, cum și 
particulele mărunte de metal topit. 

1. Electronic | >nekrponnblă; électronique; 
elektronisch, Elektronen; electronic; elektronikus]. 
Fiz : Calitatea de a se referi la electroni, de a 
proveni dela elecironi sau de a corespunde elec- 
tronilor. 

+. Electroprelucrare [>1ekrponckpoBaa 06- 
paGorna;  'ectro-travail;  Elektro-Verarbeiten; 
electro-working; villamos megmunkálás]. Metl.: 
Prelucrare a unui metal efectuată în principal 
prin efectele descărcărilor electrice prin scântei 
într'un fluid, sau prin efectele electrolizei, even- 
tual combinate cu o acțiune mecanică. Se deo- 
sebesc trei procedee de electroprelucrare: pro- 
cedeul electric sau prin scânteiere, cel electro- 
mecanic (anodomecanic) şi cel electrochimic. 

Procedeul electric: Prelucrare numită şi „scân- 
teiere“, care se efectuează folosind descărcări 
electrice în scântei, pentru a obține erodarea 
electrică sau încărcarea electrică a suprafeței unui 
obiect metalic. Descărcările electrice, de durată 
foarte mică (10-5.::10-8s), se produc între doi 
electrozi sub tensiune continuă (unul fiind con- 
stituit de obiertul prelucrat), printr'un dielectric 
gazos sau lichid. Se foloseşte o sursă de curent con- 
tinuu, montată în paralel cu o baterie de con- 
densatoare (de capacitate variabilă). Electrozii 
se apropie unul de altul” până când se produce 
descărcarea, când se stabileşte un flux de elec- 
troni dela catod la anod. La temperatura foarte 
înaltă care se produce, se provoacă topirea și 
împroşcarea sub formă de picături, cum şi eva- 
porarea parțială a metalului anodului în zona de 
lucru; picăturile de metal sunt aruncate în spațiul 
care înconjură electrozii, datorită bombardamen- 
tului de electroni proveniți dela catod. Totodată 
se modifică și structura fizicochimică a stratului 
superficial al electrozilor, care la descărcările 
ulterioare, se desprinde mai ușor. La folosirea 
unui dielectric lichid (de obiceiu petrol lampant 
sau uleiu mineral, mai rar apă) care conține în 
suspensie particule conductoare, suspensiile, im- 
preună cu produsele de descompunere ale dielec- 
tricului, se dispun de-a-lungul liniilor de câmp 
ale câmpului electric dintre cei doi electrozi, 
formând o punte conductoare între electrozi. 
Datorită căldurii desvoltate în timpul descărcării, 
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o parte din dielectric se evaporă; se produc ex- 
plozii cari aruncă particu'ele de metal desprinse 
de pe anod iar lichidul răcește ohiectul prelucrat 
şi împiedecă depunerea particulelor de metal 
pe catod. 

Prelucrarea prin scânteiere poate fi o elec- 
troerodare sau o ele-troincărcare; în primul caz 
se îndepărtează material dela obiectul prelucrat, 
iar în al doilea se depune material pe acesta, 


Procedeul electrochimic: Prelucrare care se 
efectuează folosind efectele electrolizei în scopul 
îmbunătățirii aspectului suprafeţei unui obiect. 
Procedeul se folosește în special pentru lustruirea 
suprafețelor metalice. 

Procedeul electromecanic: Pre'ucrare prin elec- 
troliză combinată cu o acțiune mecanică, în scopul 
netezirii unei suprafețe (de ex. pentru ascuţirea 
uneltelor). Obiectul prelucrat constitue anodul, 
unealta e catodul, iar electrolitul lichid e dirijat 
sub forma unei vine asupra suprafeței care se 
netezește. Sub acțiunea curentului electric se pro- 
duce o polarizare intensă a electrozilor, anodul 
devenind pasiv, prin formarea unei pelicule pasive 
(izolante) pe suprafața sa, care impiedecă disol- 
varea mai departe a materialului anodului. Prin 
îndepărtarea acestei pelicule, pe cale mecanică, 
cu o perie sau un alt corp solid (de ex. disc 
metalic rotitor, la ascuţire), procesul electrochimic 
continuă periodic, formându-se noi pelicule izo- 
lante, cari sunt îndepărtate succesiv. 


s. Electrotitrimetrie"*[>nerrporarpumerpua; 
slectrotitrimâtrie;  Electrotitrimetrie;  electrotitri- 
metry; villamos térfoaatelemzés]. Chim.: Metodă 
titrimetrică de analiză cantitativă, care, în loc de 
indicatori colorați, foloseşte aparate electrice de 
măsură pentru determinarea punciului final de re- 
acție. V. Conductometrie, Potenţiometrie, Polaro- 
grafie. 


4. Element chimic* [xumugecruni oremenr; 
élément chimique; chemisches Element; chemical 
elemeni; vegyielem]. Chim: Corp constituit din 
atomi cu un același număr de protoni în nucleu 
(cu un același număr atomic). 

Există elemente chimice constituite din atomi 
identici, adică având în nucleu acelaşi număr de 
protoni și același număr de neutroni, și elemente 
constituite din atomi cari au numai același nu- 
măr de protoni, însă diferă prin numărul de 
neutroni; se spune că acestea au mai mulți isotopi. 


Elementele chimice se deosebesc între ele 
prin caracteristice fizice și chimice, cari sunt 
legate de constituția atomilor cari le compun. 
Proprietăţile lor fizice fără caracter de periodi- 
citate, cum sunt greutatea atomică, spectrele de 
raze X, etc., depind de constituția nucleului şi a 
straturilor de electroni cu număr cuantic principal 
mic din atomul respectiv; cele cu caracter de 
periodicitate, cum sunt volumul atomic, emisiunea 
şi absornția radiaţiilor luminoase și ultraviolete, 
proprietăţile chimice, depind numai de electronii 
din atom cari au numărul cuantic principal maxim 
(electronii de valență). 
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Dintre elemente sunt gazoase la temperatura 
obișnuită: hidrogenul, oxigenul, azotul, fluorul, 
clorul și gazele inerte; lichide: bromul şi mercurul; 
celelalte sunt solide. 

Până în prezent au fost identificate în natură 
92 de elemente, și au fost sintetizate, prin reacții 
nucleare, alte opt elemente. În tabloul de mai jos 
se dă conținutul în greutate al principalelor ele- 
mente cari se găsesc în scoarța Pământului, sub 
formă liberă sau de combinaţii. 


Mel [eue 
Oxigen 49,13 Sodiu 2,40 
Siliciu 26,00 Potasiu 2,35 
Aluminiu 7,45 Magneziu 2,35 
Fier 4,20 Hidrogen 1,00 
Calciu 3,25 Celelalte 
elemente ~ 1,97 


Elementele chimice se pot lega între ele, 
formând compuşi chimici cu proprietăți diferite 
de cele ale elementelor componente. 

Elementele reacţionează între ele cu atât mai 
energic, cu cât se deosebesc mai mult în pri- 
vința caracterului chimic (v.). În aceeași perioadă 
din tabloul periodic, două elemente reacționează 
cu atât mai puternic între ele, cu cât sunt mai 
depărtate. V. și Reacţie chimică; Valenţă. 


1. Element de semnal telegrafic [2nemenrap- 
HaA NOCbuika; élemėnts d'un signal télégraphique; 
Elemente eines telegraph'schen Signals; elements 
of a telegraphic signal; tâvirjelzăsi-elem]. Telc.: 
Fiecare dintre emisiunile de curent din cari se 
compune un semnal telegrafic (de durată teore- 
tic egală cu un interval unitar, sau cu un multiplu 
al acestui interval). 


2. Eleopten [5ueonren; éléoptene; Elăopten; 
elaeoptene; eleopten]. Ind. chim.: Componenţă, 
lichidă la temperatura ordinară, care se separă 
prin răcirea uleiurilor eterice.— Sin. Elaiopten. 


s. Emisar [OTBOHBbIIĂ Kaua, 9MACCap; émis- 
saire; Entwăsserungskanal; drainage channel; le- 
vezet6 csatorna]. Hidrot.: Canal care servește la 
conducerea apelor acumulate înir'un anumit loc, 
după trecerea lor printr'o instalație sau printr'o 
rețea hidrotehnică (deirigaţie, de canalizare, etc.). 


4. Energetică [oneprernka; énergétique; Ener- 
getik; energetics; energetika, energiagazdâlkodăs]. 
Gen.: 1. Disciplină care are ca obiect studiul 
alimentării cu energie în condițiuni optime din 
punctele de vedere tehnic și economic. Părțile 
mari ale energeticei cuprind: studiul formelor 
de energie și al agenţilor energetici; folosirea 
rațională a surselor de energie, prin valori- 
ficarea la maximum a disponibilităților; acumu- 
larea disponibilităţilor de energie cari nu sunt 
folosite, în vederea unei utilizări ulterioare; stu- 
diul celor mai adecvate lanţuri energetice, ca 
transformare și ca transport de energie; studiul 
instalațiilor și al aparatelor celor mai adecvate 
pentru transformarea finală a energiei la locul 
de consum, în forma dorită; studiul măsurilor 


tehnice și de organizare pentru desfăşurarea 
optimă a activităţii în domeniul alimentării cu 
energie; studiul măsurilor de ansamblu pentru 
economia și gospodărirea energiei. Din punctul 
de vedere al formelor de energie considerate, 
se deosebesc: energetică generală, care se ocupă 
cu toate formele de energie, şi energetică specială, 
după forma de energie pe care o consideră, și 
anume: hidroenergetica, termoenergetica și elec- 
troenergețica. Din punctul de vedere al marilor 
categorii de consumatori, se deosebesc: energe- 
țică industrială, energetica transporturilor comunale, 
energetice agricole, etc. Din punctul de vedere al 
regiunilor de cari se ocupă se deosebesc: ener- 
getică locală și energetică regională. — 2. Ansam- 
blul activităţilor economice, desfăşurate în legătură 
cu asigurarea alimentării cu energie a consumato- 
rilor. Iniţial, aceste activităţi erau în principal de 
ordin tehnic, problemele esențiale consistând în 
elaborarea bazelor tehnice pentru realizarea in- 
stalațiilor de producere, transformare și transport 
de energie, cum şi a instalațiilor și a aparatelor 
pentru utilizarea ei- corespunzătoare, în formele 
necesare pentru consumatori, aspectul economic 
fiind de importanță secundară față de rezolvarea 
tehnică a problemelor. 

Odată cu creșterea rapidă a cererilor de 
energie, datorită desvoltării industriei și ridi- 
cării continue a condițiunlor de muncă și de 
traiu, și din cauza disponibilităților limitate ale 
surselor de energie, s'a recunoscut importanța 
folosirii economice a energiei. Preocupările cu 
aspect economic pentru alimentarea cu energie 
s'au accentuat pe măsura creşterii ponderii ei 
economice în procesele industriale, în trans- 
porturi sau în cadrul vieţii curente, pretul de 
cost al energiei devenind o problemă de mare 
importanță. Astfel, alimentarea cu energie s'a 
desvoltat dela soluţii izolate şi numai de im- 
portanță locală, la formele actualelor sisteme 
energeiice complexe, cari reprezintă îmbinările 
celor mai reuşite soluții din punctele de vedere 
tehnic și economic. Actualmente, energetica cu- 
prinde toate lanțurile energetice dintre sursele 
de energie şi punctele de consum, grupând toate 
activităţile referitoare la modul cel mai economic 
de a produce, de a transforma și de a trans- 
mite energia, pentru a o ținea permanent la 
dispoziţie, în locul și în forma în cari e nece- 
sară diferitelor procese industriale sau activități 
omenești. 

s. Enolizare [ouonn3anua; enolisation; Eno- 
lisierung; enolization; en6lozâs]. Chim.: Trecerea 
unor combinaţii chimice dela forma cetonică la 
cea enolică (v. sub Enoli). 

s Equilenină [ekeunennna; &quilenine; Equi- 
lenin; equilenine; ekvilenin]. Chim.: Hormon 
oestrogen care se găseşte în urina de iapă însăr- 
cinată, împreună cu equilina și hipelina. E un 
steroid asemănător foliculinei (oestronei, v. Oe- 
stronă), de care se deosebeşte prin faptul că 
molecula sa conține două cicluri aromatice (| și 
1[).— Sin. Ecvilenină, 


1. Epurarea apelor reziduale [ouucrra CTOY- 
HbIX BOA; €&puration des eaux résiduelles; Reini- 
gung der Abwässer; purification of waste water; 
szennyvizek tisztitása]. V. sub Tratamentul ape- 
lor reziduale. 

2. Erbiului, isotopii ~ [H30TONbI 3pő6HA; iso- 
topes de l'erbium; Erbiumisotope; erbium iso- 
topes; erbium-izotópok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai erbiului: erbiul 162, erbiul 164, erbiul 166, 
erbiul 167, erbiul 168 și erbiul 170, cari se găsesc, 
respectiv, în proporția de 0,1%, 1,5%, 32,9%, 
24,4%, 26,9% şi 14,2% în erbiul natural; erbiul 165, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 1,1 min, obținut 
prin reacția nucleară Er!6% (n, 2 n) Erl%; un isotop 
de masă atomică 169 sau 171, care se desinte- 
grează cu timpul de înjumătățire de 6 min, 
- obținut prin reacţia nucleară Er (n, y), cu iso- 
topul 168 sau 170 al erbiului natural; erbiul 171, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 7,5 ore, obținut 
prin reacția nucleară Er!'0 (n, Yy) Er! (se cu- 
noaște și un isomer, care se desntegrează cu 
timpul de înjumătățire de 20 de ore). 

s. Eritroze [5purpo3_i; erythrose; Eryihrose; 
erythrose; eritroz). Chim.: Tetroze (v.). Există 


OH OH 


Pun 
HO:CH—C—C—CHO 

E iu 

H H 


sub două forme optic active: 
l-eritroza e un lichid solubil în apă și âlcool 
[a]p4+21:5*. Reduce soluţia Fehling. Prin oxidare 


trece în acid l-eritrozic. 
d-eritroza e un lichid cu [2]p—14:5*. 

+. Eroare constantă [nocroannaa omuOna; 
erreur constante; stetiger Fehler; constant error; 
âland6hiba]. Metr.: Eroare sistematică de mš- 
sură, adică eroare de mărime invariabilă și semn 
invariabil în cursul unei măsurări, 

s ~ de metodă [Meromnyecraa omuGra; 
erreur de méthode; Methodetehler; method error; 
eljárási hiba]: Eroare de măsură provocată de 
aplicarea nesatisfăcătoare a procedeului (metodei) 
de măsură sau de cunoașterea insuficientă a tu- 
turor fenomenelor cari intervin în cursul măsurării. 

e. ~ instrumentală [omnGka H3 3a HHCTpy- 
MenTa; erreur instrumentale; Instrumentfehler; 
insirumental error; miszerhiba]: Eroare sistematică 
de măsură, provocată de defectele constructive 
ale măsurii sau ale instrumentului de măsură, de 
starea lor rea sau de gradarea inexactă. Exemple: 
Eroarea provocată de inegalitatea brațelor unei 
balanțe care ar trebui să aibă brațe egale, de 
ajustarea insuficientă a măsurilor, de neparalelismul 
suprafețelor de măsurat ale caselor, etc. 

7, ~ limită (npenenbhaa omnGra; erreur 
limite; Grenzfehler; boundary error; hatărhiba]). 
Cea mai mare eroare de măsură întâmplătoare, 
la valoarea medie dată a unui șir de măsurări, sau 
la valoare măsurată dată într'un șir de măsurări, 
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s ~ personală [omnGra (norpermnocrb) 
HaGnonaTrena; erreur personelle; Personalfehler; 
personal error; személyhiba]: Eroare provocată de 
caracteristicele proprii observatorului. Exemplu: 
întârzierea sau anticiparea în înregistrarea mo- 
mentului unui semnal. 
redusă [OTHOCHTEJIbHAA OWHŐKA; 
erreur réduite; verminderier Fehler; reduced 
error; redukálthiba]. Metl.: Eroarea relativă, rapor- 
tată la valoarea nominală a mărimii de măsurat. 

10. Erori progresive [nporpecupyromue 0- 
UIHGKH; erreurs progressives; progressiver Fehler; 
progressive errors; haladóhibák[. Metr.: Erori siste- 
matice cari cresc sau descresc în cursul măsurării. 
Exemplu: Erorile provenite din scăderea tensiunii 
acumulatoarelor din circuitul potențiometrelor, 
când constanța curentului în circuitul potenţio- 
metrului e o condițiune a măsurării. 

u. Etaj [crynenb; étage; Stufe; stage; emelet, 
fok]. Telc.: Cea mai mică parte într'un lanț de 
transmisiune electromagnetică în care semnalul 
sau unda purtătoare sufere o transformare bine 
definită, care e necesară pentru emisiune, re- 
spectiv pentru recepție (de ex. schimbare de 
frecvență, detecție, amplificare de tensiune, am- 
plificare de putere, etc.). 

1. Etalon-copie [3ranon-Aynuinkar; étalon- 
copie; Etalon-Kopie; etalon-duplicate; etalonmăso- 
lat]. Metr.: Etalon secundar, care înlocueşte etalonu! 
primar în timpul lucrărilor de transmisiune a 
unității, el fiind o copie fidelă a acestuia în 
privința destinaţiei și preciziei. Etaloanele-còpii 
sunt confecţionate de obiceiu din materiale mai 
rezistente și mai ieftine decât etalonul primar. 
Exemple: etaloanele-câpii ale etaloanelor pri- 
mare de rezistanță electrică de mercur, reali- 
zate prin bobine de rezistență construite din 
manganin. 

13. sdecomparaţie [Bropuunbiii BTanon; étalon 
de comparaison; Vergleichetalon; comparison- eta- 
lon; &sszehasonlităsi etalon]: Etalon secundar care 
servește numai la confruntarea etaloanelor între ele. 

14, ~ de lucru [paGouunii ƏTan0H; étalon de 
travail;  Arbeitsetalon; working etalon; munka- 
etalon]. Etalon secundar sau terțiar, care ser- 
vește la luzrări metrologice curente. 

15, ~ derivat [nepBunblii ƏTANO8 MpPOH3BOA- 
HO eAHHHIIbI; étalon dérivé; abgeleiteter Eta- 
lon; derived etalon; derivălt etalon): Etalon primar 
al unei unități de mărimi secundare a unui sistem 
de unități, care reproduce și materializează- uni- 
tatea mărimii secundare. 

19. ~ fundamental [ccuoBnoi »ranoH; étalon 
fondamental; fundamental Etalon; fundamental 
etalon; alapetalon]: Eta'on primar al unei uni- 
tăți de măsură, care reproduce și materializează 
unitatea unei mărimi fundamentale a unui sistem 
de unități. Etaloanele fundamentale ale metrului 
și kilogramului se numesc prototipuri. 

17. ~ martor [cranon-npororan; étalon té- 
moin; Zeugenetalon; witness etalon; tanúetalon]: 
Etalon secundar folosit pentru controlul invaria- 
bilității etalonului primar. Constanţa rezultatelor 


9. a~ 
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obținute la compararea etalonului primar cu eta- 
lonul martor duce la concluzia foarte probabilă 
că valorile etaloanelor au rămas neschimbate. 

1. Etalon primar [nepBuunbii >ranon; étalon 
primaire; Primăretalon; primary etalon; primer- 
etalon]. Etalon de Stat al unei ţări, confecţionat 
în conformitate cu definiţia teoretică a unităţii, de 
obiceiu acceptată internațional. — Sin. Etalon de 
ordinul întâiu. 

2, ~ secundar [Bropnunbiii >ranou; étalon 
secondaire; Sekundăretalon; secondary etalon; sze- 
kunder etalon]: Etalon a cărui valoare se stabi- 
lește comparându-l cu etaloanele primare, prin 
operaţiuni de măsurare executate cu precizie me- 
trologică. — Sin. Etalon de ordinul al doilea. 

s. ~ terțiar [rperuuubliă Branon; étalon ter- 
tiaire; Tertiăretalon; tertiary etalon; terciér etalon]: 
Etalon a cărui valoare se stabileşte comparân- 
du-l cu etaloane secundare prin operațiuni de 
măsurare executate cu precizie metrologică (v.). 
— Sin. Etalon de ordinul al treilea. 

4. Etalonare [5TranonnpoBanue; talonnage; 
Eichung; standardisation; hitelesit6s]. Metr.: Ope- 
ratiune metrologică prin care se compară direct 
o măsură model sau un instrument de măsură 
model cu o masură etalon sau cu un aparat de 
măsură-etalon. Pentru menținerea unităţii interna- 
ționale a măsurilor, etaloanele fundamentale și 
cele derivate (secundare) se compară, direct sau 
prin copiile lor, cu etaloanele internaţionale pă- 
strate la Biroul Internaţional de Măsuri și Greutăţi 
de la Sèvres (Franţa), cum și cu etaloanele insti- 
tutelor metrologice centrale din alte ţări. 

„5. Etapă de lucru. Gen.: Sin. Repriză. V. Re- 
priză 2 și 3. 

s. Etilenclorhidrină [xnopranpunbiă >ranen; 
eihylăne-chlorhydrine; Athylenchlorhydrin; ethy- 
lene-chlorhydrine; etilenklorhidrin]. Chim.: 


HO— CHa— CH>=C1, 
Substanţă cu p. f. 128:::130, miscibilă cu apa. 
Vaporii ei sunt toxici, în special pentru nervi. 
Cu apa, în prezența amalgamului de sodiu, se 
transformă în alcoolul respectiv (glicol): 


CHCl CHOH 
| HO - | + RCI 
CHOH CHOH 


Transformarea etilenclorhidrinei în alcool se mai 
poate face și cu baze; se obține etilenoxidul, care, 
încălzit cu apă și cu catalizatori acizi, trece în 
glicel: 


CH3CI CH2 


CH2—OH 

—HCI N 2 
FNH | „Otho | 
CHOH CHg CHa—OH 


Etilenclorhidrina se prepară din acid clorhidric 
gazos şi glicol, la 100°, sau din etilenă și clor 
în prezenţa apei. 

Etilenclorhidrina anhidră se obține prin distilare 
azeotropică. 

E întrebuințată la prepararea glicolului și în alte 
sinteze organice. — Sin. Cloretilalcool, Glicolclor- 
hidrină, 


2. Europiului, isotopii  [u3oronbi EBponHa; 
isotopes de l'europium; Europiumisotope; europium 
isotopes; europium-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc ur- 
mățorii isotopi ai europiului: europiul 149, care se 
desintegrează cu timpul de înjumătățire de 14 zile, 
obținut prin reacţia nucleară Smi4S (d, n) Eu!149; 
europiul 150, care se desintagrează cu emisiune de 
pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 27 de ore, 
obţinut prin reacţia nucleară Eul! (n, 2n) Eul%; 
europiul 151, care se găsește în proporția de 
47,77% în europiul natural; europiul 152, care 
se desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 9,2 ore, obținut prin 
reacțiile nucleare Eul5! (n, +) Eul, Eul5i (d, p) 
Eul52, Eul5 (n, 2n) Eù!5?; europiul 153, care se 
găsește în proporția de 52,23% în europiul na- 
tural; europiul 154, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
peste 20 de ani, obținut prin reacţiile nucleare 
Sm!54 (d, 2n) Eul, Eul53 (n, y) Eu!54, Eul5 (d, p) 
Eu!%; europiul 155, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
2:3 ani, obținut prin reacția nucleară Smi5 (n, y) 
Eui55, cum și prin bombardarea uraniului cu neu- 
troni; europiul 156, care se desintegrează cu emi- 
siune de elactroni, cu timpul de înjumătățire de 
15,4 zile, obținut prin reacția nucleară Eu'5 (n, y) 
Eul5, cum și prin bombardarea uraniului sau a 
plutoniului cu neutroni, sau a toriului cu parti- 
cule æ; europiul 157, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 15,4 ore, obţinut prin bombardarea uraniului 
sau a plutoniului cu neutroni, sau a toriului cu 
particule a. 

s. Evacuator [ouucrureub; purgeur; Ablah- 
armatur; evacuator; kiüritő]. Tehn.: Valvă care 
permite dirijarea sau întreruperea circulației în- 
tr'un singur sens a unui fluid — şi care e folo- 
sită pentru purjarea, evacuarea sau desaerarea 
unui recipient, a unei conducte, etc. Evacuatoa- 
rele, cari pot fi acționate menual sau automat, 
au ca organe de obturare supape, vane, clape, 
etc. — Exemple de evacuatoare: dispozitivul de 
purjare al căldărilor de abur, oala de conden- 
sație, oala de descărcare, ventuza, etc. 

9. Examinare |uccuemuBanre; examen; Prü- 
fung: examination; vizsgâlâs]. Tehn.: Cperaţiunea 
de determinare a proprietăţilor unui material sau 
ale unui sistem tehnic, fără ca acestea să fie 
supuse vreunei solicitări. (Compară cu Incercare). 

1. Exciziune [BbipeBbiBanne; excision; Aus- 
schneiden; excision; kivágás]. Tehn.: Tăiere efec- 
tuată peniru scoaterea unuia sau a mai multor 
fragmente dintr'un material. 

11. Expansor [3JIEKTpOBHbIÄ yYCHNIHTENb; am- 
plificateur électronique d'audio-fréquence; elektro- 
nischer Hörfrequenzverstärker; electronic amplifier 
of acoustic frequency; hangfrekvencia-erösitő]. 
Radio: Amplificator electronic de audiofrecvenţă, 
care are coeficient de amplificare mare la sem- 
nale puternice și mic la semnale slabe. Cuprinde 
un detector auxiliar de joasă frecvență, a cărui 
tensiune de ieșire, proporțională cu înfășură- 


toarea semnalului de audiotrecvenţă, se aplică pe 
grilele unor tuburi electronice cu pantă variabilă, re- 
glându-le automat amplificarea în sensul dorit. Se 
folosește în instalaţiile de reproducere a sune- 
tului, incluziv în radioreceptoare, pentru restabi- 
lirea dinamicei sonore inițiale, micșorată la impri- 
marea sunetului, respectiv la emisiune, în scopul 
îmbunătățirii raportului dintre semnal şi sgomote. 

1. Extensor [pacTaruBa!oniHă, BKCTeH30p; 
extenseur; Ausbreiter; stretcher; extenzor]. Tehn.: 
Garnitură elastică, de formă inelară, care lucreaz: 
ca un resort extensibil, pentru a asigura contactul 
intenţionat dintre două obiecte. Exemplu: exten- 
sorul anumitor segmenți etanșori (v.). 

2. Extincţiune [MHHuMyM pamnonpnema; ex- 
tinction; Ablăschung; extinction; kioltâs]. Radio: 
Reducerea la zero a tensiunii electromotoare in- 
duse într'un cadru sub acţiunea unei unde elec- 
tromagnetice, când cadrul e orientat perpendi- 
cular pe direcția de propagare a undei. O ex- 
tincțiune netă permite, în general, determinarea, 
cu precizie de ordinul gradelor, a direcției in care 
e situat postul emiţător. O extincţiune netă nu se 
poate obține la cadre disimetrice, la cari apare 
efectul de antenă, produs de inegalitatea capa- 
cităţilor parazite dintre laturile cadrului şi sol; 
acesta se evită simetrizând capacitățile, cu aju- 
torul unui ecran dispus în jurul cadrului, și dis- 
punând un condensator diferenţial în circuitul 
cadrului, cu cele două statoare conectoare la 
cadru și cu rotorul la masă. 

à. Extracţie de substanţă utilă [Bbixon nones- 
HOro HCkonaeMoro; extraction de substance utile; 
Nutzerzerirag; useful substance extraction; hasznos 
kitermelés]. Prep. min.: Proporția de substanță 
utilă recuperată in urma operațiunilor de sortare 
a produselor brute extrase din mină. Depinde de 
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natura produselor brute, de clasa lor granulo- 
metrică, de procedeul de sortare, de nivelul teh- 
nic al instalaţiei de sortare, de valoarea substanței 
utile. V. Randament al preparării mecanice a mi- 
nereurilor. 

4. Extracţie din zăcământ [40ő6biqa nonesubix 
HcKonaeMbiX; extract on du gisement; Förderung 
aus dem Lager, Flâtzabbau; extraction from the 
deposit; talaj-kitermeles]. Mine: Ansamblul opera- 
hunilor de 1ăiere manuală, semimecanizată, cu ex- 
plozivi, sau mecanizată, și de scoatere a sub- 
stanței utile din zăcământ. Substanţa minerală ex- 
trasă din zăcământ variază ca mărime (granulaţie) 
după procedeul de tăiere folosit, după natura 
zăcământului, a substanţei utile, a întrebuinţării 
ulterioare a substanţei utile (pietrele naturale de 
construcție se extrag în bucăţi mari; minereu- 
rile, în bucăţi cuprinse între limite granulometrice 
impuse de procedeele de prelucrare, etc.). În 
general, substanţele minerale ss extrag (în parte 
sau în total) în amestec cu substanţele cu cari sunt 
asociate în zăcământ (intercalaţii de diferite for- 
me, fărâmături de roce din acoperiș sau din culcuș), 
obținându-se produse brute, cari trebue sortate. 

s. Extracţie prin puț [maxrnaa noObrua; ex- 
traction par puits; Schachifârderung, Förderung 
durch Schachtanlage; shaft hauling; akna-kiter- 
melés]: Ansamblul operațiunilor de transport al 
substanței utile, prin puțuri special amenajate în acest 
scop (v. Transportprin puț; v. și Put de extracţie). 

s. Extras ligninic [ĐKCTpaKT JIAHTHHHOBbIÄ; ex- 
trait ligninique; Ligninextrakt; lignine extract; lig- 
nin-kivonat]. Chim.: Produs obţinut la fabricarea 
celulozei prin metoda cu sulfit de calciu, consti- 
tuit din acid ligninsulfonic. E întrebuințat ca ta- 
nant auxiliar în tăbăcărie. 

7. Extrudare: Sin. Extruziune (v.). 


1. Factor de pierderi în dielectric [kosbbnu- 
HART HINEKTPHYECKHX norepb; facteur de 
pertes dens le diélectrique; dielektrischer Ver- 
lustfaktor; factor of loss in the dielectrics; dielek- 
trikus vesztesegtenyez6]. Elt.: Raportul dintre pu- 
terea activă pierdută prin desvoltarea de căldură 
în dielectricul dintr'un câmp electric omogen, de 
exemplu din interiorul unui condensator plan și 
puterea reactivă pe care o cedează câmpul (con- 
densatorul) în regimul cu tensiune armonică și 
curent alternativ armonic. 

Pierderile de putere în dielectricul unui con- 
densator se exprimă cu formula 


(1) AP=U20C ig ð, 


în care U? e valoarea efectivă a tensiunii alter- 
native sinusoidale, © e pulsația ei, C e capaci- 
tatea condensatorului, iar 3 e unghiul de pierderi. 

Puterea reactivă pe care condensatorul o 
schimbă cu exteriorul e 


(2) P,=U2w C=U],. 


Rezultă, pentru factorul de pierderi în dielectric, 
expresiunea 


(3) fp=-5 =t9 ð, 


adică factorul de pier- 
deri e egal cu tan- 
genta trigonometrică 
a unghiului de pier- 
deri 2, dintre vecto- 
rul curentului total 7 Lalat 

care irece prin con- 

densator și vectorul Reprezentarea vectorială a ten- 
curentului capacitiv J} siuniiaplicate șia diferitelor com- 
care trece prin el ponente ale curentului care trece 
(v. fig.). printr'un dielectric cu pierderi. 
6) unghiul de pierderi; g) defa- 
zajul dintre tensiune și curent; 
Ia=U/R) curent de conducţie; 
lg) curent de deplasare; |;) cu- 

rent capacitiv. 


Unghiul 3 e com- 
plementar unghiului 
de defazaj p dintre 
curentul total Z și ten- 
siunea aplicată U 


z 
d= —— o. 
z P 


Factorul de pierderi depinde de temperatură, 
el crescând odată cu temperatura dielectricului. 
El depinde, la anumite materiale, și de starea lor 
higroscopică. Dependenţa de frecvenţă e compli- 
cată și se stab'lește de obiceiu experimental. 
Dependenţa de tensiune se datorește unor goluri 
în material, în cari, la tensiuni înalte, apar des- 
cărcări, cari pot duce la distrugerea dielec- 
tricului, 


E 


Tabloul de mai jos cuprinde valorile factorului 
de pierderi tg 3 pentru câteva clase de mate- 
riale izolante. 


Clasa de material ig d 
izolant la 50 Hz la 1 MHz 
Rășini sintetice 10-4...10-—4 | 10-4...10-1 
Polistiren 13.404 | 1.8510 
Siliconi 2.10-? 3.10- 
Polivinili 7.10-3 é. 10-3 


Materiale ceramice 1,7-2,5 -10-2 


2. Factor reductor [kooþpþunnesT ƏKpAanH- 
poBanna; facteur réducteur; Schirmfaktor; shield 
factor; ârnyekolăsi tényező]; Telc.: Raportul dintre 
tensiunea sau curentul indus de sgomot într'un 
circuit telefonic, când mijlocul de ecranare e 
prezent, şi mărimea corespunzătoare, când ecra- 
narea lipseşte. 

3. Factorul unei soluţii titrate [parrop TH- 
Tpyemoro pacrBopa; facteur d'une solution titree; 
Faktor einer titrierten Lösung; factor of a titrated 
(standard) solution; titrálófolyadéki tényezö]. 
Chim. V. sub Titru. 

4. Fading [samnpanne, pennur; fading; Fa- 
ding; fading; fading]. Radio: Scăderea temporară 
a intensității semnalelor transmise prin unde elec- 
tromagnetice, datorită variației caracteristicelor 
mediului. Există patru tipuri principale de fading- 
uri: de interferenţă, de polarizație, de absorpție 
şi de bătaie. 

Fadingul de interferenţă se datorește atât in- 
terferenţei undelor cari urmează drumuri puțin 
diferite în păturile ionosferice, cât și interferenţei 
undei terestre cu unda cerească. 

Fadingul de polarizaţie e produs de variațiile 
în starea de polarizaţie a undelor cereşti față de 
orientarea antenei de recepție; intensitatea câmpu- 
lui indus în antena receptoare e supusă unor fluc- 
tuaţii cu atât mai repezi, cu cât lungimea de 
undă e mai mică. 

Fadingul de absorpție se datorește modificări- 
lor în densitatea electronică a păturilor ionosfe- 
rice, cari au funcțiunea de pături de absorpţie; 
are o durată mai lungă decât a fadingurilor din 
primele două tipuri. 

Fadingul de bătaie se produce când condițiu- 
nile ionosferice sufer schimbări brusce (de ex. 
la răsăritul și la apusul Soarelui) şi când, datorită 
acestor schimbări, se modifică traiectul undelor 
cereşti. 

Manifestarea fadingurilor variază odată cu fre- 
cvența undelor transmise. 

s. Falcă de ghidare [nanpaBnaromaa MEKA; 
mâchoire de guidage; Fiihrungsbacke; guiding 


jaw; vezet&sin]. Meti.: Element al armaturii de 
laminare care, servește, fie la introducerea corectă 
a laminatului între cilindri, fie la conducerea lui 
în plan orizontal, la ieșirea dintre cilindri. Se 
confecționează din oțel (în cazul cajelor degro- 
șoare) sau din fontă (în cazul cajelor finisoare). 

Fălcile de introducere (de intrare) sunt bare 
orizontale turnate împreună cu bara port-ghidaje 
(formând panouri de ghidare), la laminoarele de 
tablă, sau bare în formă de jghiab; uneori, ele 
se montează în casete (când barele sunt lungi 
şi secțiunea de laminare e mică), de exemplu 
la laminoarele de profiluri. — Fălcile de ieșire 
se construesc, fie ca bare orizontale cu pereți 
laterali, la laminoarele cu profiluri complicate, 
fie ca simple bare orizontale (numite dălți de 
ghidare), la laminoarele de tablă sau cu pro- 
filuri simple. 

1. Farmaceutică, formă ~ [papmarrearnuec- 
Kaa (popma; forme pharmaceutique; pharmaze- 
utische Form; pharmaceutical form; gyogyszereszeti 
forma]. Farm., Ind. chim.: Starea sub care se 
prezintă drogurile în medicamente, pentru a fi 
conservate mai mult timp sau pentru a fi mai 
ușor administrate bolnavilor. 

Se deosebesc forme farmaceutice simple sau 
compuse, forme farmaceutice magistrale (execu- 
tate după prescripțiuni medicale) și oficinale-(exe- 
cutate după farmacopee, tratate sau formulare), 
După operațiunile prin cari se prepară, se de- 
osebesc forme farmaceutice obţinute prin opera- 
țiuni farmaceutice mecanice: recoltare (sucuri 
lăptoase, gumoase, rășinoase sau oleo-rășinoase, 
balsamuri, terebentine), divizare sau pulverizare 
(specii, pulberi, pulpe, emulsiuni, mucilagii), se- 
parare mecanică a substanţelor solide și lichide 
(sucuri uleioase sau apoase); forme obţinute prin 
operaţiuni farmaceutice fizice: disolvare (ape medi- 
cinale, limonade, tizane, tincturi, vinuri medicinale, 
uleiuri medicinale, etc.), distilare (ape distilate, 
uleiuri aromate, alcoolate, etc.), disolvare și eva- 
porare (rășini, extracte, etc.); forme obţinute prin 
operaţiuni farmaceutice chimice; forme obţinute 
prin sterilizare (prin procedee mecanice, fizice 
sau chimice): fiole injectabile, catgut, etc. 

După calea de administrare, formele farmace- 
utice se împart cum urmează: medicamente in- 
terne (administrate pe cale gastrică), medicamente 
externe (aplicate la suprafața corpului) și medi- 
camente administrate pe căi accidentale sau na- 
turale (prin piele, vene, ochi, nas, etc.). Din prima 
categorie fac parte: siropurile (v.), melitele, con- 
servele, geleurile, pastele zaharate, pastilele (v.), 
tabletele (v.), ciocolatele şi granulele zaharate 
(din grupul zaharoleurilor), poțiunile (v.), elixiru- 
rile, alcoolatele, electuarele, biscuiţii sau pişcoturile 
medicinale, pilulele (v.), capsulele medicamen- 
toase, drageurile, cașetele și comprimatele (din 
grupul nezaharoleurilor). — Din categoria urmă- 
toare fac parte: pulverizațiile, fumigaţiile, băile 
medicinale, loţiunile, linimentele, pomezile, să- 
punurile medicinale, canticele, cataplasmele, em- 
plastrele (sub formă de pastă sau de țesături), 
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peliculele adezive și materialele de pansament.— 
Din ultima categorie fac parte: soluțiile injecta- 
bile, gargarismele, colutoarele, colirele, supozi- 
toarele, bujiurile, creioanele medicamentoase, 
ovulele, erinele, antisepticele dentare, etc. Formele 
farmaceutice se prezintă sub diferite mărimi, forme, 
concentraţii, etc., după indicaţiile terapeutice. — 
Sin. Formă galenică, Formă medicamentoasă. 

2. Fascicul de unde [BonoBoii nyuok; fais- 
ceau d'ondes; Wellenbund; wave bundle; hullám- 
nyaláb]. Radio: Undă progresivă dirijată, radiată 
astfel, încât se propagă practic numai în interiorul 
unui unghiu solid de deschidere mică (max. 30°), 
cu vârful în sursă; în jurul unei direcții determinate. 

Faţă de radiocomunicațiile cu unde progresive 
obișnuite, cele cu fascicule de unde prezintă 
următoarele avantaje: economie de putere la 
postul de emisiune, datorită faptului că întreaga sa 
putere e concentrată într'un fascicul îngust; reduce- 
rea și suprimarea interferenţelor și a bruiajelor cu 
alte transmisiuni; imposibilitatea recepției trans- 
misiunilor din puncte situate în afara fasciculului. 

Concentrarea undelor în fascicule se aplică mai 
ales în domeniul undelor scurte și foarte scurte, 
deoarece concentrarea undelor lungi în fascicule 
prezintă mari greutăţi. 

s. Fasonarea produselor ceramice [popmoB- 
Ka KepaMnuectux H3menuii; façonnage des 
produits céramiques; Tâpfeformen, Keramikwaren- 
modeln; modelling of ceramic products; kerâmi- 
kus termékek alakităsa]. Ind. st. c.: Totalitatea ope- 
rațiunilor de obţinere a formei produselor ceramice 
dintr'o masă ceramică. 

După starea fizică a masei ceramice, se deo- 
sebesc: fasonare plastică, fasonare fluidă, faso- 
nare semiuscată. Fasonarea plastică se folosește 
când masa ceramică conţine 18:::25% apă; faso- 
narea fluidă, când masa ceramică conţine 30:33% 
apă și se fluidifică cu ajutorul electroliţilor alca- 
lini (NaCO, Na,SiOs, etc.) într'o barbotină; faso- 
narea semiuscată, când masa ceramică conține 
sub 14% apă. 

Fasonarea plastică se execută, fie prin modelare 
manuală (când produsul ceramic e obţinut din 
masa ceramică modelată manual pe masa ola- 
rului), fie prin presare manuală (când produsul 
ceramic e obținut din masa ceramică prin pre- 
sare manuală într'o formă de lemn sau de ipsos), 
fie prin presare continuă de extruziune (masa 
ceramică e trecută printr'o presă, de unde iese 
sub formă de bandă, care e tăiată apoi de 
un dispozitiv la anumite dimensiuni), fie prin 
presare mecanică discontinuă (când masa cera- 
mică omogeneizată se aşază pe forme de ipsos, 
la prese cu pârghie sau la prese-revolver, unde i se 
dă forma produsului ceramic), fie prin strunjire 
plastică (când se așază masa ceramică pe o formă 
de ipsos care se montează pe capul unui strung 
vertical ceramic, căpătând o mişcare de rotaţie, 
şi, cu ajutorul unui șablon, se dă produsului cera- 
mic forma exterioară). Modelarea manuală se 
folosește pentru vase, ornamente, e!c.; presarea 
manuală, pentru cărămizi de mână, plăci de 
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teracotă, etc.; presarea mecanică continuă, pentru 
cărămizi, ţigle trase, tuburi, olane de coș, etc.; 
presarea mecanică discontinuă, pentru ţigle pre- 
sate, olane de acoperiș, etc.; strunjirea plastică, 
pentru farfurii, izolatoare, etc. 

Fasonarea fluidă se execută prin turnarea bar- 
botinei în forme de ipsos, confecționate din mai 
multe bucăți demontabile. Apa din barbotină 
e absorbită într'o formă de ipsos și astfel se 
formează un perete din masă ceramică. Excesul 
de barbotină e îndepărtat prin răsturnare, prin 
scurgere sau sifonare. După întărirea suficientă 
a masei ceramice, astfel încât să nu se producă 
deformații, produsul ceramic se decofrează din 
forma de ipsos. Se folosește pentru vase de 
faianță, pentru instalaţii sanitare, izolatoare, or- 
namente, etc. 

Fasonarea semiuscată se execută, fie prin strun- 
jire semiuscată (care consistă în fasonarea, din 
mase ceramice plastice, de calupuri compacte de 
dimensiuni adecvate produsului, urmată de us- 
carea acestora la 8-::10% umiditate şi strunjirea 
la strunguri orizontale), fie prin presare semi- 
uscață fără adausuri (când masa ceramică, bine 
omogeneizată, cu umiditatea de 3-::8%, se așază 
în matrițe metalice de forma produsului și se 
presează la o anumită presiune la prese cu pâr- 
ghie, prese hidraulice sau cu fricțiune), fie prin 
presare  semiuscată cu 
adausuri (când la masele 
ceram ce lips'tte de com- 
ponent liant se adaugă 
substanțe organice liante 
cari se consumă prin 
ardere: gudroane, dextri- 
nă, etc. sau substanțe 
minerale liante: lapte de 
var). Strunjirea semiuscață 
se folosește pentru izo- 
latoare, bujii, etc.; presa- 
rea  semiuscată, pentru 
plăci de faianţă, plăci de 
gresie, cărămizi, cârămizi 
refractare. 

Produsele ceramice se 
confecționează și din 
bucăţi cari se fasonează 
separat şi se lipesc între 
ele în stare crudă, cu 
masă ceramică asemănă- 


toare sau cu glazura care 
acopere tot produsul 
înainte de ardere. 

1, Fawcett, aparat ~ 
InpuGop Poycerra;ap- 
pareil F.; F.-scher Appa- 


Aparatul Fawcetf pentru di- 
stilare moleculară. 

1) lichid degazat; 2) răcitor; 

3) apă; 4) distilat; 5) reziduu: 

6) tub de incălzire cu ter- 

moelement; 7) spre pompa 


rat; F.'s apparatus; F. de vid. 
készülék]. Chim.: Aparat 

de laborator, de sticlă, folosit pentru distilare mo- 
leculară (v. fig.). Aparatul lucrează sub vid înaintat, 
produs cu ajutorul unei pompe. Lichidul de di- 
stilat e introdus continuu pe la partea superioară 
a aparatului, prelingându-se pe suprafața exte- 


rioară a tubului de încălzire. Vaporii cari părăsesc 
lichidul încălzit se condensează pe peretele o- 
pus, răcit cu ajutorul unei mantale cu apă care cir- 
culă. Condensatul se prelinge spre partea inferi- 
oară a aparatului, unde seevacuează printr'o con- 
ductă; lichidul nedistilat, constituind reziduul, se 
evacuează printr'o altă conductă, tot pe la partea 
inferioară a aparatului, 

2. Fază, ccmpensator de ~ [pasoBbrpaBnu- 
BaTeJlb; compensateur de phase; Phasenn: 
entzerrer; delay equalizer; fâziskompenzâtor): 
Rețea corectoare, destinată să corecteze la o va- 
loare constantă vitesa de propagare a fazei sau 
a înfășurătoarei unui grup de unde pe un circuit 
sau sistem de telecomunicații, într'un interval 
anumit de frecvenţe. 

s. Fenilhidrazonă [benunrnapason; phenyl- 
hydrazone;  Phenyihydrazon; phenylhydrazine; 
fenilhidrazon]. Chim.: Orice compus organic cu 
formula generală 
Ri R 

/ 

sau CgHs—NH —N pi 

Ro H 

Fenilhidrazinele sunt combinații cristalizate, cari 

se obțin prin condensarea fenilhidrazinei (v.) cu 

o aldehidă sau cu o cetonă. Prin hidroliză acidă, 

regenerează aldehida sau cetona inițială și fenil- 
hidrazina. — 

Fenilhidrazonele sunt folosite ca mijloc de iden- 

tificare şi de purificare a aldehidelor și a cetonelor. 

4. Fenolsulfonici, acizi ~* [penocyJlb ponu- 
CJIOTbi; acides phenolsulfoniques; Phenolsulfon- 
săure; phenolsulfonic acids; fenolszulfon-savak]. 
Chim.: Acizi obținuți prin sultonarea fenolului sau 
a unor derivați ai fenolului. Cei mai importanți 
sunt: acidul o-fenolsulfonic, cu p.t. 50°, obținut, 
împreună cu isomerul para, prin sulfonarea feno- 
lului cu acid sulfuric concentrat sau monohidrat, la 
temperatura camerei sau la o temperatură puțin 
mai înaltă; e greu de izola! şi nu prezintă importanţă 


—NH-—N= 
CgHs—N Cc, 


OH OH 
ŽŽ N JEN 
HC- NC=SOgi He CH 
| Il Ii 
HG. - CH Hene C—SOșH 
Se A “e / 
H H 


Acid o-fenolsulfonic Acid m-fenolsulfonic 


practică; — acidul m-fenolsulfonic, care se prepară 
din acid m-benzensulfonic prin fuziune alcalină 
la 190%; se întrebuințează la prepararea acizilor dife- 
niletersulfonici; — acidul p-fenolsulfonic, care se 
prepară, fie din fenol şi acid sulfuric de 66°Bé, 
prin încălzire la 90:::100%, fie din acid p-clor- 
benzensulfonic, prin încălzire la 240° cu hidroxid 
de calciu, apă şi sulfat de cupru, fie prin coace- 
rea acidului p-diazobenzensulfonic. E întrebuințat 
la obținerea unor tananți industriali, a ortoeto- 
xibenzidinei, cum și a unor derivați ai acizilor 
tenolsulfonici şi la prepararea unor săruri și a 
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unor derivați întrebuințaţi în Farmacie; — acidul | acidul 6-nitro-2-aminofenol-4-sulfonic, care se 
2,4-fenoldisulfonic, care e un produs intermediar | prepară prin sulfonarea ortoaminofenolului la cald 


OH OH a e 
| | A 
€ G c N 5s N 
HCl Neu Ho? Se să HAN C—NHe  ON=C "C—NHe 
] Ii | Il 
H CH HC CH HC CH HC CH 
© %e 7 Sc 7 `c A “e Z 
i | | 
do SOH i SO 
d A 
Acid p-fenolsultonic Acid 2s4-ienoldisultonic OEA sianic Pr cca NERO ka paahi lri = 


la fabricarea acidului picric; — acidul 2,6-diiod- | și nitrarea produsului obținut, și care e întrebuin- 
fenol-4-sulfonic, care se prepară din acid para- | fat la prepararea negrului acid de alizarină R. 


fenolsulfonic, și ale cărui săruri sunt întrebuințate 1. Ferestrău pentru găuri: Sin. Ferestrău coadă 
în Farmacie; — acidul 2-nitrofenol-4-sulfonic, | de șoarece (v.). 
OH OH 2. Ferestruire [nnuIka, pacunnuBaHHe; sciage; 


| | Sägen; sawing; fireszel6s]. Meil.: Operaţiune de 
așchiere executată cu o pânză de ferestrău (lamă, 


I=C7 Ne=i E Ne=—NO; bandă sau disc), care efectuează mișcarea prin- 
| Il | i cipală de translație sau de rotație, mișcările se- 
HC CH HC CH cundare fiind efectuate de unealtă sau de piesă. 
Xïc/ cl Ferestruirea, care poate fi manuală sau mecani- 
| zată, se folosește în general pentru retezare sau 
SOH SOH pentru debitare de material. — Sin. Ferestrăire. 
Acid Acidul V. și sub Ferestrău. 
2,6-diiodfenol-4-sultonic 2-nitrofenol-4-sultonic s. Fermentaţie oxidativă [oxucnatouree Gpo- 


utenne; fermentation oxydative; Oxidationsgărung; 
care se prepară, fie prin nitrarea sării de sodiu | oxidating fermentation; oxidativ erjesztés]. Chim. 
a acidului paratenolsulfonic, fie, industrial, din | biol.: Fermentaţie produsă de anumite microor- 
acid cloronitrobenzensulfonic și alcalii, și care e | ganisme și care are ca rezultat oxidarea mediu- 
întrebuințat la prepararea acidului 2-aminofenol- | iui de cultură. De exemplu, Bacillus luctillius 


4-sulfonic; — acidul 2,6-dinitrofenol-4-sultonic, | transformă glucoza în alcool n-butilic, alcool 

care se prepară, fie prin coacerea sării de po- | etilic, acid butiric și bioxid de carbon. 
tasiu a acidului parafenolsulfonic cu acid azotic, 4. Feroviar [eneasnonopcmubrii; feroviaire; 
acid sulfuric și apă, fie prin sulfonarea fenolului | Eisenbahn- (betreffend); refering to railway line; 
OH OH vasuti]. Tehn.: Calitatea de a se referi la un drum 
] cu șine, pe cari pot rula anumite vehicule. Calea 
Ex C 3 ferată, map sau tramvaiul sunt mijloace 

s tie d ey de transport feroviar. 

Osn z = NG: Si 7 N s. Ferrocart [þeppokaprT; ferrocart; Ferrokart; 
HC CH HC CH ferrocart; ferrokart]. Radio: Material feromagnetic 
Xc/ Scl pentru circuitele magnetice de înaltă frecvenţă, 
| i format din pilitură de fier cu diametrul de cca 1 p, 
SOH SOH înglobată într'un material izolant (foi de hârtie 
Acid 2,6-dinitrofenol- Acid 2-aminotenol- suprapuse, acoperite cu pilitură de fier). Mate- 
Elona taloni rialul izolant are pierderi mici prin istereză di- 


electrică. Permeabilitatea magnetică relativă a fer- 
cu acid sulfuric de 66°Bé și nitrare cu acid | rocartului e cca 10. 
azotic de 40°Bé, și care e întrebuințat la pre- o. Fertilitatea solului [ypoxaiinocrb; fertilité 
pararea acidului 6-nitro-2-amino-4-sulfonic și 2,6- | du sol; Fruchtbarkeit des Bodens; soil fertility; 
diaminofenol-sulfonic; — acidul 2-aminofenol-4- | talajtermékenység]. Agr.: Capacitatea solului de 
sulfonic, care se obține, fie din ortoaminofenol, | a acoperi într'o măsură mai mare sau mai mică 
prin tratare cu acid sulfuric fumans, fie prin re- | necesitățile vitale ale plantelor, prin prezenţa si- 
ducerea acidului 2-nitrofenol-4-sulfonic, şi care | multană și asociată a apei și a hranei plantelor. 
servește ca intermediar la prepararea unor colo-|  Fertilitatea e asigurată de circuitul biologic al 
ranți (colorant azo negru PV, palatincromblau, | substanțelor nutritive: Prin procesele vitale de 
antracencromblau, etc.); — acidul 2,6-diamino- | nutriţie şi de creștere, microorganismele și plan- 
fenol-4-sulfonic, care se prepară prin reducerea | tele superioare acumulează în corpul lor elemen- 
acidului 2,6-dinitrofenol-4-sulfonic cu praf de |tele nutritive expuse altfel pierderii prin levigare, 
zinc și acid clorhidric și care e întrebuințat la|iar prin procesele de humificare și mineralizare 
prepararea negrului acid de alizarină SN și SE; — |a materiei organice moarte, microorganismele 


45 
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liberează aceste substanţe în forme oxidate, ușor 
accesibile plantelor. La acestea se adaugă fixarea 
azotului atmosferic prin bacteriile fixatoare de azot. 

Prin activitatea intensă a bacteriorizei din rizo- 
sfera rădăcinilor, în sol se produc nu numai pro- 
cese de fixare a substanţelor nutritive minerale 
și de liberare treptată a lor sub forme oxidate 
simple, ci și procese de sinteză a materiei orga- 
nice, de formare de humus, şi de transformare 
a materiei organice în compuși organici accesibili 
plantelor. 

Aprovizionarea normală cu apă, aerisirea solu- 
lui, activitatea intensă a microorganismelor, con- 
diţiunile biologice necesare pentru formarea hu- 
musului și pentru mineralizarea materiei organice 
sunt posibile numai în soluri cu structură glome- 
rulară, structură care e o condițiune fundamentală 
a fertilităţii solului. 

+. Fibră acetat [Bonotno amerar; fibre acé- 
tate; Azetatfaser; acetate fibre; acstatrost]: Ind. 
Țext.: Fibră artificială, care se obține industrial prin 
saponificarea triacetatului de celuloză, disolvarea 
acestuia într'un amestec de acetonă și alcool și 
filarea soluţiei rezultate prin metoda „la uscat”, 
adică fără ca fibrele să mai parcurgă, imediat 
după filare, baia de coagulare. 

Se întrebuințează la confecționarea unor arti- 
cole tehnice și, în mică măsură, a unor arti- 
cole de imbrăcăminte. 

Fibra acetat se prezintă sub două forme: Fibră 
continuă și celofibră acetat (fibră scurtă în 
lungime comparabilă cu lungimea lânii sau a 
bumbacului). 

Caracteristicele principale ale fibrelor acetat 
sunt următoarele: lungimea de rupere 11:::14 km, 
rezistența în stare umedă 55-::60%, alungirea în 
stare uscată 22-::30%, alungirea în stare umedă 
28-35%, greutatea specifică 1,32, termoplastici- 
tatea la temperaturi mai înalte decât 100°, stabilitate 
față de acizi mai mare decât aceea a fibrelor 
hidratcelulozice, stabilitate mică faţă de solvenţii 
polari (acetonă, esteri) în cari se umflă mult și 
se disolvă, lipsa de afinitate pentru coloranții 
obișnuiți şi higroscopicitate redusă. 

Coloranţii cari colorează fibra acetat nu colo- 
rează celelalte fibre artificiale — și invers: colo- 
ranţii pentru diferite fibre artificiale nu colorează 
fibra acetat. Se dă astfel posibilitatea de a obține 
efecte de coloare în țesături și tricoturi mixte, 
din fibre acetat și din fibre de altă natură. 

Fibrele acetat se folosesc la confecţionarea 
materialelor de izolare electrică de calitate su- 
perioară. 

+, ~ ardil [BONORHO „apruul“; fibre ardile; 
Ardilfaser;  ardil fibre; ardilrost]: Fibră artifi- 
cială care se obţine din proteina extrasă din 
arahide cu ajutorul hidroxidului de sodiu (pH 8). 
Soluţia cu 20:::30% proteine și 0,5% hidroxid de 
sodiu se filează „la umed“, baia de coagulare 
având 1% acid sulfuric, 25% sulfat de sodiu și 
restul apă. 

Fibra ardil prezintă caracteristice tehnice ase- 
mănătoare fibrelor de cazeină. — Se fabrică nu- 


mai sub formă de fibre scurte, în lungimi com- 
parabile cu cele ale fibrelor de lână și de bumbac. 

3. ~ clorin, [BOIOKHO KJIOpHH; fibre clorin; 
Olorinfaser; P. C. Faser; clorin fibre; klorin-rost]; 
Fibră sintetică de policlorură de vinil percloru- 
rată, obținută prin filarea, după metoda „la umed”, 
a soluției în acetonă, folosind ca baie de coa- 
gulare apă simplă sau apă cu adaus de 3,5-4% 
acetonă. 

Fibrele clorin au stabilitate mare față de re- 
activi și mai ales faţă de acizi sau baze și față de 
acțiunea  microorganismelor; prezintă termosta- 
bilitate până la temperatura de 80:::90%, şi insta- 
bilitate față de acțiunea fotochimică și a agenţilor 
atmosferici. 

Fibrele de clorin sunt întrebuințate la fabricarea 
unor produse de larg consum, a materialelor fil- 
trante, a plaselor pescărești, etc. 

a ~ de cazeină: Sin. Lanital (v.). 

5, ~ de polistiren [NonHCTHpPONOBOEe BOJIOK- 
HO; fibre de polistirol; Polystyrolfaser; polystirene 
fibre; polisztirenrost]: Fibră sintetică carbocate- 
nară, care se fabrică în general în formă de mo- 
nofilament, din răşină presată în stare muiată, de 
polistiren. 

Se deosebeşte printr'o higroscopicitate foarte 
mică ceea ce face să fie întrebuințată aproape 
excluziv în industria de izolanți electrici. 

5, ~ de saran [capanoBoe BONORHO; fibre 
de saran; Saranfaser; saran fibre; saranrosti: 
Fibră monofilament sintetică carbocatenară, care se 
obţine din copolimerul clorurii de vinil şi clorurii 
de _viniliden (în părți aproximativ egale). 

Saranul are higroscopicitate foarte mică și ter- 
mostabilitate mare. 

Fibrele de saran sunt întrebuințate pentru țesă- 
turi decorative şi de tapițerie. 

7, ~ de triacetilceluloză ['rpnaneruanenJito- 
JO3H0e BOJIORHO; fibre de triacetylcellulose; 
Triacetylzellulosefaser; triacetylcellulose fibre; 
triacetilcelluloze-rost]: Fibră artificială care se ob- 
ține esterificând celuloza de linters cu ajutorul 
anhidridei acetice și al acidului acetic glacial, 
disolvând apoi în clorură de metilen triacetatul de 
celuloză și filând soluţia cu viscozitatea de 60:::80 s 
şi cu concentrația de7.::10% triacetilceluloză. Filarea 
se face la umed, în baie de coagulare compusă 
din apă și 12% alcool metilic, cu o vitesă de 
formare a firului de 30:::35 m/min. 

Fibra de triacetilceluloză e hidrofobă, are lun- 
gimea de rupere de 15:::18 km și alungirea 15-18%. 

s. ~ de zeină [IeHHOBOe BOJOKHO; fibre 
de zine; Zeinfaser; zein fibre; zeinrost]: Fibră 
proteică artificială, care se obține din zeina aflată in 
făina de porumb, prin disolvare în soluţie diluată de 
hidroxid de sodiu (pH1 1,3-::12,7), adăugire de uree 
și de aldehidă formică și filare la umed, printr'o 
baie de coagulare care conține o soluție apoasă 
de acid sulfuric, acid acetic și sulfat de zinc. 

Fibra de zeină prezintă următoarele caracte- 
ristice: lungimea de rupere 9.:12 km, rezistenţa în 
stare umedă 45-50%, alungirea în stare uscată 42%, + 
iar in stare umedă 50%. s 


1, Fibră orlon [Bonorno opion; fibre orlon; 
Orlonfaser; orlon fibre; orlonrost]: Fibră sinte- 
tică pe bază de polimer al nitrilului acrilic, care 
se disolvă în dimetilformamidă și se filează prin 
metoda „la uscat” sau prin metoda „la umed“, 
folosind băi de coagulare cu glicerină și 
etilenglicol. — Fibrele rezultate se stabilizează prin 
tratare cu abur suparincălzit sau cu aer cald. 

Fibra orlon e rezistentă la acțiunea agenților 
atmosferici şi chimici, e mai hidrofobă decât 
nylonul, e un bun izolant termic, are afinitate 
faţă de coloranții specifici fibrei acetat și față de o 
parte din coloranții de cadă și de coloranții cu 
mordanți. 

Fibra orlon e întrebuințată la confecționarea de 
țesături de cort, pânze de caiac, plase pescărești, 
cortine, haine de ploaie, haine de sport, costume 
de baie, umbrele, filtre, izolații termice, etc. 

2. Fibre poliuretanice [nonuyperannuerue 
n6prr; fibres polyurâtaniques; polyuretanische 
Faser; polyuretanical fibres; poliuretanikus rostok]: 
Fibre sintetice eterocatenare, obținute prin fila- 
rea rășinilor rezultate prin mecanismul de poli- 
merizare în trepte, pe baza reacției dintre diiso- 
cianați și glicoli. Dintre aceste rășini, are aplicare 
industrială redusă polimerul care se obține 
prin reacția hexametilendiisocianatului și a tetra- 
metilenglicolului, cari se obțin din hexametilen- 
diamină, acetilenă și formaldehidă. 

Procesul tehnologic al fabricării fibrelor poli- 
urețanice e, în general, identic cu procesul 
tehnologic de obţinere a capronului și nylonului. 

Proprietăţile fibrelor poliuretanice sunt: higro- 
scopicitate foarte mică (1-::1,5% la umiditate 
relativă atmosferică de 100%), care crează avan- 
taje la folosirea lor ca materiale de izolaţie elec- 
trică; lungimea de rupere 36:::40 km, la care 
corespunde o alungire relativ mică (10.::12%,); 
stabilitate față de acizi mai mare decât a capro- 
nului și nylonului, temperatura de topire 1355, 
ceea ce permite aplicarea lor ca monofilamente 
înlocuitoare de păr de porc. 

s. Fibroclas |(punOponiraccapunarop; fibro- 
classeur; Fibroklab; fibre classer; fibroklasz]. 
Ind. text.: Instrument pentru sortarea fibrelor de 
bumbac, de celofibră, mai rar de lână, în scopul 
alegerii sistemului de filare, al stabilirii ecarta- 
mentelor şi al reglării viteselor diferitelor organe 
ale mașinilor din filatură. 

Sortarea se face cu ajutorul unor cuțite călcă- 
toare, sub cari se introduce vârful mănunchiului 
de fibre şi cu cari se realizează paralelizarea fi- 
brelor- și așezarea alăturată a câfe unuia dintre 
capetele lor, obținându-se straturi suprapuse de 
lungimi diferite. Lungimile medii ale fiecărui grup 
se citesc pe o riglă gradată, iar procentele de 
fibre din fiecare grup se deduc prin cântărire. 

4. Fibrometru [puGpomerp; fibromătre; Fibro- 
meter; fibrometer; fibromster, rostmer6). Ind. text.: 
Instrument pentru măsurarea rapidă a lungimii 
fibrelor de bumbac, prin sortarea probei repre- 
zentative cu ajutorul unor cleşte, în grupuri de 
lungimi din 2 în 2 mm, astfel încât să pună în 
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evidenţă grupul care conţine fibrele cu lungimea 
cea mai frecventă în probă (lungimea modul).— 
Se folosesc fibrometre manuale şi mecanizate. 
Fibrometrul manual e o planșetă de 35/18 cm, 
pe care sunt montate două cleşte și pe cari alu- 
necă o placă culisantă. Fibrometrul mecanizat are 
dimensiunile unei mici mașini de scris și e acţio- 
nat de un electromotor. 

5. Fidelitatea radioreceptoarelor [rounoeTb 
pannonpneMnnHnoB; fidélité des radiorecepteurs; 
Treue der Rundfunkempfânger; radio receiver 


fidelity; rădiâvevă hiisege]. Radio: Precizia cu 


care un receptor radioelectric reproduce, la ie- 
şirea lui, modulația semnalului dela intrare. 


s. Fier Armco. V. S. Armco, fier ~. 
1. Fier de fălțuii. V. Fier de coamă. 


s. Fierbător de bere [KANATHJIÞHHK AJNA 
nuHBa; bouilloire de bière; Bierkocher; beer boi- 
ler; sörföző]. Ind, alim.: Căldare de formă cilin- 
drică, cu partea superioară emisferică și în inte- 
riorul căreia se găsește un malaxor, în care se 
fierbe cu apă malțul măcinat, pentru a produce 
mustul de bere. Fierbătorul are un fund dublu 
de tablă de cupru perforată, pe care se depune, 
la terminarea fierberii, borhotul de malț, formând 
o masă filtrantă, astfel încât mustul de bere se 
scurge limpede. 

În unele fabrici, acest fierbător serveşte și la 
fierberea cu hameiu; în altele, fierberea cu ha- 
meiu se face separat. 

o. Fierbător de cereale [KANATHJIbHHK JIA 
3epHoBbIX; bouilloire de céréales; Getreideko- 
cher; cereal (grain) boiler; gabonaföző]. Ind. chim.: 
Aparat în care se produce, prin fierbere la pre- 
siunea de 3,5-::4 at, transformarea amidonului din 
cereale sau din cartofi într'o masă cleioasă, so- 
lubilă în apă. Fierbătoarele sunt formate, în general, 
dintr'un vas de oțel, având partea superioară ci- 
lindrică şi partea inferioară tronconică, de care 
se fixează camera de evacuare. Introducerea ma- 
teriilor prime amidonoase se face pe la partea 
superioară, printr'o gură de alimentare, care apoi 
se închide etanș; introducerea aburului viu pentru 
fierbere și amestecare se face pe la partea in- 
ferioară, iar descărcarea masei fierte, sub pre- 
siune, se face prin camera de evacuare. 


10. Fierului, isotopii ~ [u3oronbI xteJeza; iso- 
topes du fer; Eisenisotope; iron isotopes; vas-izo- 
t6pok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi ai fieru- 
lui: fierul 52, care se desintegrează cu emisiune 
de pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 7,8 ore, 
obținut prin desintegrarea prin emisiune de pozi- 
troni, a unui isomer al manganului 52; fierul 53, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 8,9 min, obținut prin 
reacţiile nucleare Cr% (a, n) Fe53, Fe% (n, 2n) Fes, 
Fe5 (y, n) Fe%; fierul 54, care se găsește în pro- 
porția de 5,81% în fierul natural; fierul 55, care 
se desintegrează prin captură K, cu timpul de 
înjumătățire de cca 4 ani, obținut prin reacțiile 
nucleare Mn% (d, 2n) Fe, Mn55 (p, n) Fes, 
Fe 54 (d, p) Fe55, cum și prin_desintegrarea cu 


710 


emisiune de pozitroni a cobaltului 55; fierul 56, 


` fierul 57 şi fierul 58, cari se găsesc, respectiv, 


în proporția de 91,64%, 2,21% şi 0,34% în fierul 
natural; fierul 59, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 46,3 zile, obținut prin reacțiile nucleare 
Fe53 (d, p) Fe59, Fe58 (n,%) Fe5, Co? (n,p) Fe, 
Co59 (d, 2p) Fe59, 

+. Filmare combinată [romGnunpoBannaa KH- 

HOC'bemMmKka; prise de vue combinée; kombinierte 
(fotografische) Aufnahme; combined photograph; 
kombinált filmezés]. Cinem.: Totalitatea proce- 
deelor de filmare prin cari se obțin cadre cari 
nu pot fi obținute prin filmarea obişnuită, directă, 
sau prin cari cadrele se obțin mult mai econo- 
mic. La principalele procedee de filmare com- 
plexă se folosesc: desenele și machetele de 
completare, retroproiecţia (v S.), filmarea combinată 
complexă, mașina truca, titlurile de efect, etc. 

Desenele de completare, de dimensiuni mici, 
pot înlocui o parte din decorul în mărime natu- 
rală al cadrului. La metoda desenului de com- 
pletare pe sticlă e adesea suficientă o sin- 
gură expunere a cadrului, care cuprinde atât 
decorul, cât și desenul, așezate în plane diferite 
(de ex. filmarea în natură, cu cer senin, norii 
fiind introduși în cadru prin desen de comple- 
tare). La metoda desenului de completare ulte- 
rioară se folosește expunerea dublă: întâi se expune 
partea reală a cadrului, cu cașeul (v.S.) respectiv, 
iar a doua oară, partea desenată, cu cașeul com- 
plementar. 

- În cazul folosirii machetelor de completare, 
acestea fiind tridimensionale, cu ele se poate pro- 
duce şi mişcare (de ex. o navă în flacări, care se 
deplasează). 

K La filmarea combinată complexă se folosește 
adesea un utilaj special pentru obținerea unui anu- 
mit efect. Mai des se folosesc procedeul măștilor 

(v. S. Mască) rătăcitoare, al transpunerilor optice, 
al filmării prin transparenţă, etc. 

La filmarea titlurilor de efect se folosesc diverse 
procedee de filmare combinată și procedee de 
trucaj cinematografic, spre a crea un efect artistic 
mai puternic decât cu un titlu simplu alb-negru. 

2. Filou: Sin. Ferestrău cu cablu, pentru pia- 

tră (v.). 

s. Filtru de anteră [anrennbră pubTp; filtre 
d'antenne; Antennenfilter; antenna filter; antenna- 
szürő]. Radio: Cuadripol electric montat între antenă 


sy — 
Pf SA <“ Zamens + | 


2 b 
Filtru de antenă simplu (a) şi filtru care elimină armonicele (b). 
şi emiţător, sau între antenă și feeder, pentru a 
adapta antena la emiţător, respectiv la feeder, şi, 
eventual, pentru a elimina armonicele emiţătorului, 


În cazul unui sistem radiant format dintr'o sin- 
gură antenă, schema filtrului se reduce la un 
filtru Colins, la care elementele se proiectează 
pentru ca impedanţa privită din spre intrarea 
fitrului spre antenă să fie egală cu impedanţa 
internă a emiţătorului, respectiv cu impedanta 
caracteristică a liniei, iar impedanța privită dela 
ieșirea filtrului spre intrarea lui să fie egală cu 
impedanţa de intrare a antenei. 

În unele cazuri, la antene cari lucrează pe o 
frecvență fixă, unul dintre elementele filtrului 
poate lipsi. 

4. Filtru de redresor [þHJIbTP BBINPAMH- 
Tena; filtre de redresseur; Gleichrichterfilter; filter 
for power-supply system; egyenirânyite-szii 6). 
Elt.: Filtru electric care se montează între redresor 
și sarcină, și care serveşte la netezirea fluctua- 
țiilor de tensiune dela ieșirea redresorului, E for- 
mat din impedanţe alternate, rezistive sau induc- 
live în serie — și capacitive în derivație, pri- 
mele opunându-se trecerii componentelor cari 
dau variația curentului redresat, iar cele din urmă 
scurt-circuitând la masă aceste componente. 

La redresoarele cu kenotroane se folosesc de 
obiceiu filtre cu intrarea pe capacitate. La cele 
cu gazotroane, filtrele trebue să aibă intrarea 
orin inductivitate, pentru a nu se distruge catodul 
in momentul pornirii. 

s. Firul al treilea [npoBom coepnnenHbIii C 
ROPNYCOM INTENCeJlA HJA C NPy*HHOĂ rHe3Ha; 
3-ème fil; Kader (Priifdraht); sleeve wire; vizs- 
gálóhuzal]. Te!'c.: Conductorul unui circuit tele- 
fonic care e în legătură cu dulia unui jack sau cu 
corpul unei fișe. 

e. Fisurare hidraulică [ranpaBnnueckoe rpe- 
uyuHooGpasoBanne; fracture hydraulique; Schicht- 
spalten durch Wasserdruck; hydraulic fracturing, 
hydraulic process; hidraulikus hasitás]. Expl. petr.: 
Provocarea unui sistem de fisuri în direcții apro- 
ximativ paralele cu planele de stratificație şi, în 
unele condițiuni, în plane conținând axa găurii 
unei sonde, prin injectarea în strat a unui fluid 
de viscozitate relativ mare sub o presiune mai 
înaltă decât presiunea litostatică, pentru a inten- 
sifica afluxul de țițeiu spre sondă; se aplică în 
deosebi la stratele cu roce consolidate, 

Închiderea ulterioară a fisurilor poate fi îm- 
piedecată prin introducerea în suspensie, în lichidul 
injectat, a unui nisip sortat, cu dimensiuni de 
0,2:::0,6 mm. — Sin. Fracturare hidraulică. 

7, Fizică”* [þusnkKa; physique; Physik; phy- 
sics; fizika]: Ştiinţa despre transformšrile de stare 
ale corpurilor și câmpurilor din natură — spre 
deosebire de Chimie, care e știința despre trans- 
formările de substanţe definite. 

s. Flacără  oxibenzenică [otcuGenzononoe 
nJiaMa; flamme oxybenzenique; Oxibenzolflamme; 


„| oxibenzenical flame; oxibenzenikus láng]: Fiacără 


produsă prin arderea benzenului în aer. Pentru 
ca arderea să fie completă, raportul volumetric 
dintre benzen și oxigen trebue să fie 1/3. 

9, Fluaj [renyaecrb; fluage; Kriechen; cree- 
ping; tartâsfolyâs). Rez. mał.: Curgerea lentă 


şi continuă, în timp, a unui material supus unei 
sarcini constante, chiar sub limita de elasticitate. În 
general, fluajul e cu atât mai pronunţat, cu cât 
temperatura în serviciu e mai înaltă (de ex. la 
temperaturi peste 400%). V. şi sub Limită de fluaj. 

1. Fiuierare[cBUCT,3yMMHpoBaHHe, amorcage 
d'oscillations; Schwingungserregung (Pfeifen); sin- 
ging; sipolâs]. Telc.: Oscilaţie întreținută, de fre- 
cvență audibilă, care apare neașteptat într'un sis- 
tem de transmisiune, de electrocomunicații. 

+. Fluoren [nyopen; fluorâne; Fluoren; fluo- 
rene; fluoren]. Chim.: . 


H H 


Ne MITA 
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Hiz n: Hp: Aa 
Hidrocarbură ciclică cu nuclee condensate, care 
se găseşte în cantități mici în gudroanele cărbu- 
nilor de pământ. Se prezintă în cristale cu p. tł. 
113-:1t6° și p. f. 294-.:295% E puţin solubilă în 
alcool rece, și uşor solubilă în alcool cald, în 
eter, benzen, sulfură de carbon. 

Fluorenul se prepară, fie prin trecerea vaporilor 
de difenilmetan printr'un tub încălzit la roșu, fie 
prin încălzirea difenilmeianului sau diciclohexil- 
metanului cu platin-cărbune la 300°, fie prin re- 
ducerea fluorenonei prin încălzire, sau cu praf de 
zinc, sau cu acid iodhidric și fosfor roşu la 150:::160*, 
fie prin diazotarea 2-amino-difenilmetanului şi în- 
călzirea soluției apoase a sării de diazoniu astfel 
obținute; etc. 

s. Fluo'oglucină |pnoporanronun;fluoroglucine; 
Fluorberyllerde; fluoro-glucina; floroglucin]. Chim.: 
Substanţă cristalizată în prisme romboedrice, cu 
două molecule de apă cari se elimină prin încăl- 
zire la 100°, solubilă în apă, în alcool şi în eter. 
Se oxidează ușor mai ales în mediu alcalin. Se 
prezintă sub două forme: trifenolică și tricetonică, 

OH 
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forma tricetonică fiind mai stabilă. 

Fluoroglucina se prepară, fie plecând dela acid 
benzentrisulfonic, prin fuziune alcalină; fie din 
trinitrobenzen simetric, prin reducere cu staniu 
şi acid clorhidric; fie din triaminobenzen 1, 3, 5; 
fie prin fuziunea cu potasiu a unui mare număr 
de compuși, ca: floretină, quercitină, acid morin- 
tanic, catechină, etc.; fie din eter malonic. 

+ Fluorosilicat. Chim.: Sin. Fluosilicat (v.), 

+ Fluorului, isot>pii ~ [usoron»!i ropa! 
isotopes du fluor; Fluorisotope; fluorine isotopes; 
fluor-izotâpok). Fiz.: Se cunosc următorii, isotopi 
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ai fluorului: fluorul 17, care se desintegrează cu 
emisiune de poztroni, cu timpul de înjumătățire 
de 70 s, obținut prin reacțiile nucleare NI4(z, n)FI?, 
O!&(d, n)FI7, Oi6(p, y)F!7, FI2(+, 2n)F17; fluorul 18, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de îniumătățire de 112 min, obtinut 
prin reacțiile nucleare O!6(x, pn)FIS, O!8(p, n)F!$, 
O1(d, n)F!8, Ol6(t, n)F!8, FI9(n, 2n)F!8, FI9(d, t)F!8, 
FI9(%, n)F!9, Ne2(d, a)F!8; fluorul 19, care e iso- 
topul natural al fluorului; fluorul 20, care se des- 
integrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 12 s, obținut prin reacțiile 
nucleare FI?(d, p)F2, F!9(n, 7)F0, Na%(n, a)F2. 

o. Fluosilicat [conb rpemHepTopucToBOHO- 
POnHoĂ KHCJIOTbI; fluosilicate; Fluorkieselsăure- 
salz; fluosilicate; fluoszilikâ:]. Chim.: S'FeMea (Me 
fiind un metal monovalent). Sare a acidului fluo- 
sil cic (v. Fluosilicic, acid ~). Sunt, în general, 
săruri bine cristalizate, uneori cu forme caracte- 
ristice, isomorfe cu fluotitanaţii, fluozirconaţii și 
fluostanații. Fluosilicaţii de sodiu, potasiu și bariu 
sunt anhidri și foarte puțin solubili în apă; fluo- 
silicaţii alcalino-pământoși şi cei ai metalelor di- 
valente comune sunt, în general, solubili în apă 
şi cristalizează h'drataţi. Din cauza hidrolizei lor 
complete, nu se cunosc fluosilicați ai metalelor 
cari formează baze slabe. 

Fluosilicaţii se obţin, fie prin disocierea oxizilor, 
a hidroxizilor, a carbonaților respectivi cu acid 
fluosilicic, fie prin disolvarea unui amestec de 
fluorură și de silice în acid fluorhidric, pentru 
evitarea hidrolizei lucrându-se în mediu puternic 
acid, fie prin acţiunea tetrafluorurii de siliciu asu- 
pra fluorurilor. 

Soluţiile fluosilicaților de magneziu, aluminiu, 
plumb, suni întrebuințate la înăsprirea suprafețelor 
pietrelor de polizor. Fluosilicaţii de amoniu, de 
potasiu și sodiu sunt întrebuinţaţi ca raticide. De 
asemenea, fluosilicaţii sunt antiseptici și desin- 
fectanţi. — Sin. Silicofluoruri, * 

7. Fluosilicic, acid ~ (rpemnepropucTo- 
BOHOpoAHaA KHCHOTa; acide fluosilicique; Fluor- 
kieselsăure; fluosilicic acid; fluosziliciumsav). Chim.: 
SiFgHa. Acid care nu a fost preparat niciodată 
anhidru, soluția sa în apă prezentând caracteristi- 
cele unui amestec azeotropic. În fază de vapori 
nu poate exista, fiind complet disociat, 

Acidul fluosilicic formează trei hidraţi: mono- 
hidratul, SiFgHz, H2O, care cristalizează la — 20°, 
cristalele fumegând la aer și descompunându-se; 
d'hidratul, S'FgHa, 2 H20, foarte delicvescent, cu 
p. t. 19, care se disociază parţial în fluorură de 
siliciu și acid fluorhidric; tetrahidratul, SiFeHo, 
4H30, cu p. t. în jurul a 0°, dând un lichid siropos. 

Soluţiile apoase ale acidului fluosilicic sunt pu- 
ternic hidrolizate. 

Se prepară, fie din tetrafluorură de siliciu şi 
apă la 60..:70%, fie prin actiunea directă a unei 
soluţii diluate de acid fluorhidric asupra pulberii 
de cuarţ, fie prin acțiunea acidului sulfuric asupra 
fluosilicatului de bariu pur și uscat în capsule de 
platină, obținându-se un produs pur, fie prin di- 
stilarea unui amestec de fluorură de calciu, nisip 
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și acid sulturic concentrat și conducerea gazului 
în apă printr'un tub cufundat în mercur. 

Soluţiile diluate de acid fluosilicic se pot con- 
centra prin evaporare, la temperatură joasă, 

Acidul fluosilicic e întrebuințat ca antiseptic și 
desinfectant. Dă compuși numiţi fluosilicaţi (v.). — 
Sin. Acid silicofluorhidric. 

;1. Flux de căldură [rennoBoii noro; flux de 
chaleur; Wärmefluh; heat flow; h5fluxus)]. Termot.: 
Căldura transferată printr'o secțiune în unitatea 
de timp. — Sin. Curent de căldură. 

2. Flux de electroni [NOTOK ƏJeKTpPOHOB; 
flux d'électrons; Elektronenflux (Flut); flow of elec- 
trons; elektronfluxus], Elt.: Curent electric de 
convecție, consistând în electroni cari se mişcă 
într'o incintă practic vidă. Fluxurile de electroni 
se folosesc în producerea și amplificarea undelor 
centimetrice, ca element în transferul de energie 
electromagnetică dela sursele de curent continuu 
la câmpul electromagnetic de înaltă frecvenţă. 
În acest scop, electronii sunt întâi acceleraţi in- 
tr'un câmp static, iar apoi sunt frânați într'un 
câmp de înaltă frecvenţă. 

În fluxul de electroni, aceștia au o temperatură 
absolută de ordinul 7=10-5* și au deci, prin 
degenerare cuantică, o comportare cu totul di- 
ferită de aceea a electronilor din plasmele des- 
cărcărilor în gaze, în cari temperatura lor e de 
ordinul a mii de grade Kelvin; ei au concentraţia 
de cca N= 1016 electroni/m3. 

s. Flux de energie acustică instantanee [noro 
MTHOBEHHOIi aKyCTHUECKOII MOIIHOCTH; flux 
de puissance acoustique instantanée; Augenblicks- 
wert des Schalleistungsflubes; flow of instanta- 
neous acoustic power; pillanati hangteljesitményi 
fluxus]. Fiz.: Puterea acustică instantanee care 
trece printr'o suprafață dată: 

a f Tai; 
unde / e intensitatea undelor acustice și dA e 
vectorul arie al elementului de suprafaţă. 

4, Foarfeci de tablă: Sin. Foarfeci de tini- 
chigerie (v.). AAL 

s. Fonogramă [reneþonorpammMa, 3ByKO3a- 
MHC; phonogramme (télégramme, téléphone); 
zugesprochenes Telegram; phonogram (telegram, 
telephone); fonogram]. Telc.: Mesaj transmis prin 
telefon și înregistrat în scris sau automat pe o 
panglică metalică. 

s. Fontă dură [kpenkunii uyryH; fonte dure; 
Harteisen; hard iron; kemény nyersvas]. Metl.: 
Fontă în care carbonul se găsește legat integral sub 
formă de cementită, folosită de exemplu la tur- 
narea cilindrilor de laminor cu crustă dură. Fonta 
dură se elaborează în cubilouri sau în cuptoare cu 
flacără, uneori în cuptoare Siemens-Martin sau elec- 
trice, și se toarnă în cochile metalice; turnarea se face 
în sifon, cu atac tangențţial, la o temperatură joasă 
(1260..:1350*) și cu o vitesă mare. După răcire, 
fonta are structură martensitică (din cauza ră- 
cirii brusce în contact cu peretele metalic al 
cochilei), cu o cantitate oarecare de ledeburită 


netransformată. Compoziţia chimică a fontei dure e 
următoarea: 1,7:::4% C, 0,3-::1,6% Si, 0,5-::15,0% 
Mn, 0,1:::0,9% P, 0,01-0,25% S şi uneori Ni, 
Cr, Mo, însumând aproximativ 2% (la cilindri de 
fontă aliată). 

În cazul turnării cilindrilor de laminor, struc- 
tura de fontă dură se obține numai în stratul 
exterior, miezul fiind de fontă cenușie (cu o 
siructură perlitică-grafitică), iar între aceste zone 
se găsește un strat de fontă pestriță; grosimea stra- 
tului dur e de 15-::25 mm la cilindrii laminoarelor 
de tablă subțire şi de 15:::60 mm la cilindrii 
laminoarelor de tablă groasă sau de profiluri, 
adică aproximativ 0,1 din diametrul cilindrului. 

Grosimea stratului de fontă dură, cum și duri- 
tatea lui, depind de construcţia cochilei și de 
compoziția chimică a fontei. Cochila se unge cu 
negreală, iar grosimea pereţilor ei se ia de 
aproximativ 1/3 din diametrul cilindrului. Creșterea 
conținutului în carbon și în siliciu al fontei dure 
are o influenţă de reducere a grosimii stratului dur, 
din cauza acțiunii grafitizante a acestora; carbo- 
nul mărește însă duritatea, prin creșterea cantității 
de carburi. Manganul și cromul măresc grosimea 
și duritatea stratului dur, formând carburi și ajutând 
transformarea martensițică. Nichelul reduce gro- 
simea stratului dur, neformând carburi, dar ajută 
transformarea martensitică la un conţinut de 
3:*4%. Molibdenul are o influență mică asupra 
cr i-a dar mărește rezistența mecanică a mie- 
zului, 

Fonta dură are o mare rezistență la uzură 
tensiuni proprii mai mari decât fonta cenușie (de 
aceea are nevoie de o îmbătrânire), segregații pro- 
nunțate, și se prelucrează greu prin așchiere. 

7, ~ semidură [nonyKpenkuii uyryH; fonte 
semi-dure; Halbhartgub; hard casting; felke- 
mény nyersvas]: Fontă cu o compoziţie chimică 
asemănătoare celei a fontei dure, care se obţine 
prin turnare în cochile metalice căptușite la interior 
cu un strat de argilă refractară, folosită de exemplu 
la turnarea cilindrilor de laminor cu crustă semi- 
dură. Stratul de argilă, care are grosimea de apro- 
ximativ 15 mm, împiedecă formarea stratului dur 
(vitesa de răcire fiind mult redusă), cu excepțiunea 
unei scoarțe subțiri, care se îndepărtează la pre- 
lucrare. Structura fontei semidure e foarte com- 
pactă, fiind perlitică sau sorbitică, cu incluziuni 
de grafit și lipsită de ledeburită. 

s. Fontă, amesiecător de ~ [cmecureiub 
mia uyryna; melangeur de fonte; Roheisen- 
mischer; raw iron mixer; nyersvaskeverâ]. Metl.: 
Recipient metalic cu căptușeală refractară, de 
obiceiu basculant, care servește în următoarele 
cazuri: depozitarea fontei brute provenite dela 
cuptoarele înalte, și care nu e turnată (de ex. 
a fontei produse în zilele de repaus); ameste- 
carea diferitelor şarje de fontă brută — pentru 
omogeneizarea compoziției şi a temperaturii; con- 
tinuarea procesului de desulfurare, la fonta brută 
cu care se alimentează cuptoarele Martin. Ames- 
tecătorul poate fi neîncălzit (fără încălzirea fontei) 
sau încălzit (cu încălzirea fontei) — și anume cu 


gaze de cuptor inalt cu gaze dela cocserie, cu 
păcură, etc. 

Amestecătoarele neincălzite pot avea forma de 
pară (cu o gură pentru alimentare și evacuare) 
sau de cilindru (cu guri separate pentru ali- 
mentare și evacuare); amestecătoarele încălzite 
au forma cuptoarelor Martin basculante. Ameste- 
cătoarele în formă de pară sunt folosite rareori, 
capacitatea lor fiind limitată la 300 +; cele cilin- 
drice pot fi construite cu capacitatea până la 
2000 tł. — Sin. (impropriu) Melanjor de fontă. 

1. Forjabil [roBkni; forgeable; schmiedbar; 
forgeable; kovâcsolhat6]. Meti.: Calitatea unui 
metal sau a unui aliaj de a avea o forjabilitate 
suficientă pentru a putea fi prelucrat prin forjare. 

2. Formă alotropică [annorponnaa (popma; 
forme allotropique; allotropische Form; allotropic 
form; hallotropikus forma]. Chim.: Fiecare dintre 
formele cristaline ale unei substanţe care prezintă 
alotropie (v.). 

s. Formă temporară. Meti.: Sin. Formă pier- 
dută (v.). 

4. Formaldehidsulfoxilat de sodiu: Sin. Ron- 
galită (v.). 

s. Formiat | popmuar, cob (2%pup) MY paBbH- 
HO KHCJIOTbI; formiate; ameisensaures Salz, 
Formiat; formate; formiât]. Chim.: Combinaţie a 
acidului formic cu metalele sau cu radicali organici. 
Se prezintă sub formă de cristale, în gene- 
ral solubile în apă. 

Formiații metalici se prepară prin acţiunea 
acidului formic asupra oxidului, hidroxidului, car- 
bonatului sau sulfurii elementului respectiv. Se 
cunosc atât săruri neutre, cât și săruri acide. 

Prezintă importanță următorii formiați metalici: 

Formiatul de sodiu, HCOONa, care se prezintă 
sub formă de prisme romboidale anhidre cu 
p.t. 200°. Se obține din acid formic și hidroxid 
de sodiu. E întrebuințat la fabricarea acidului oxalic 
(prin încălzire la 360:::400*, se descompune dând 
oxalat de sodiu), la prepararea acidului formic, 
la fabricarea hidrosulfitului de sodiu, cum și în unele 
sinteze organice.— 

Formiatul de amoniu, HCOONH,, care se pre- 
zintă sub formă de prisme rectangulare, drepte, 
foarte delicvescente, solubile în apă și în alcool. 
Încălzit la 200°, se descompune în apă și form- 
amidă, Formiatul de amoniu e întrebuințat ca 
antiseptic și în vopsitorie.— 

Formiatul de aluminiu, (HCOO)AI, ca produs 
comercial, e o soluție de 24° Bé (conţinând 
8% aluminiu), din care se poate obține sarea 
cristalizată, evaporând soluția în prezența unui 
exces de acid formic. Se prepară, fie prin acțiunea 
acidului formic asupra hidroxidului de aluminiu, 
fie prin reacția de dublu schimb dintre formiatul 
de calciu și sulfatul de aluminiu, E întrebuințat 
în vopsitorie ca mordant, ca impermeabilizant la 
impregnarea țesăturilor și a hârției, şi ca des- 
infectant. 

Formiații organici se obțin prin sinteză din 
acid formic și alcoolul radicalului respectiv.— 

Prezintă importanță următorii formiaţi organici: 
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Formiatul de metil, HCOOCHg, lichid cu miros 
eterat de sâmbure de piersecă, cu p.f. 42,3%, 
puțin stabil, descompunându-se la lumină ultra- 
violetă și la căldură. E întrebuințat ca solvent 
al etilcelulozei și ca narcotic.— 

Formiatul de etil, HCOOCeHs, lichid cu miros 
de rom, cu p.f. 54,15%. E întrebuințat la prepa- 
rarea esențelor de rom și de coniac. 

s. Formil [popmuur; formil; Formil; formil; 
formil]. Chim.: Radical organic provenit prin 
îndepărtarea grupării OH dela carboxilul aci- 
dului formic, 

7. Formulă chimică brută [>mnupnueckaa 
xHMuyecnaa popmyuna; formule chimique brute; 
rohe chemische Formel; raw chemical formula; 
tapasztalati vegyiformula]. Chim.: Formulă chimică 
stabilită pe baza analizei chimice elementare și 
care indică numai elementele chimice ai căror 
atomi constitue molecula unei combinaţii chimice 
— şi raportul numeric dintre ele. Exemple: 
formula chimică brută a benzenului e CeHg, a 
alcoolului etilic e CgHsO, etc. — Sin. Formulă 
chimică empirică. 

s. ~ chimică empirică. Chim.: Sin. Formulă 
chimică brută (v. S$.). 

9. Forță *[cuuna; force; Kraft; force; erő]. Fiz.: 
Mărime care caracterizează acțiunea prin care un 
sistem fizic provoacă variația impulsului punctu- 
lui material asupra căruia sistemul exercită această 
acţiune: Derivata în raport cu timpul a impulsului 
unui punct material, condiționată de un sistem 
fizic exterior punctului, se numește forța exerci- 
tată de sistem asupra acelui punct material. 


Dacă m e masa inertă a punctului material, v e 
vitesa lui față de un sistem de referință inerţial 
oarecare și t e timpul, forța F pe care sistemele 
fizice din exterior o exercită asupra punctului 
material e mărimea vectorială: 

rag 
Forța depinde numai de vitesele relative, de po- 
zițiile și de stările sistemelor fizice, incluziv ale 
punctului asupra căruia se exercită (v. Condițiunilor, 
principiul ~ inițiale); ea satisface legea paralelo- 
gramului forțelor (v. Forțelor, legea paralelo- 
gramului ~): — Dacă o forță F nu se exercită 
singură asupra punctului material, adică dacă 
punctul material se găseşte nu numai în pre- 
zența sistemului fizic $, care condiţionează 


forța F, ci şi în prezenţa unor alte sisteme fi- 
zice S; cari condiţionează forțele F;, forța F, 
exercitată asupra lui de sistemul $, e deci egală 
cu derivata în raport cu timpul a diferenţei dintre 
impulsul punctului material și impulsul pe care 
l-ar avea acest punct material dacă ar lipsi 
forța F (adică dacă ar lipsi sistemul fizic $). În 
particular, dacă prin forța F un sistem fizic anu- 
lează derivata în raport cu timpul a impulsului 
unui punct material pe care ar condiționa-o un alt 


sistem, printr'o altă forță G, se spune că cele două 


(m v). 
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forțe își fac echilibru, adică F=-—G, ceea ce 
permite definirea și măsurarea statică a forței F 


cu ajutorul forței standard G (care poate fi, 
uneori, greutatea). — Sin. Forţă newtoniană, Forţă 
acceleratoare, Forță reală. 

1. Forţă coercitivă: Sin. Câmp coercitiv (v. $.). 

2. Forță de propulsie [cuna TOJIKAHHA BNE- 
pen; force de propulsion; Propulsionskraft; pro- 
pulsion force; vonóerő]. Tehn.: Fortă de tracțiune a 
unui vehicul cu consum de energie din interior 
(autovehicul, locomotivă, avion, transportor, pos 
rulant, etc.), care se exercită asupra organului de 
propulsie al acestuia (v. fig.). La aceste vehicule 
numite vehicule motoare sau autopropulsate, 
forța de propulsie se exercită la roata mo- 


== 


FE F 


-e 


ei ene 
— Dr — R ms — Apy Apy 
” Tren de vehicule. 


(săgeata albă indică sensul de deplasare) 
M) vehicul-motor; R) vehicul-remorcă; Fe) forța de propulsie; 
Fç) forja la cârlig (egală și de sens contrar cu forța de 
tracțiune utilă); F, ) forța de remorzare; Rmf) şi Rms) rezis- 
tențele la mers ale vagonului-motor; R,{) şi R,ş) rezisten- 
țele la mers ale vagonului-remorcă. 
WFe Fri Fe=Fe— (RmrtRms)i Fr= RrpkRrs): 


toare (de ex. la automobile sau la locomotive), 
la roata stelată (de ex. la tractoare cu șenile sau 
la tancuri), la elice (de ex. la nave sau la aero- 
nave), etc.— Sin. Forţă de tracțiune efectivă, 
(parțial) Forţă de tracţiune la periferia roții, Forţă 
de tracțiune la jantă. 

s. ~ de remorcare [cala GyrcupoBnu; force 
de remorquage; Schleppkraft; towing force; vonó- 
erő]: Forţă de tracțiune, la vehiculele cu consum 
de energie din exterior (remarcă rutieră, vagon, 
planor de transport, șlep, etc.), care se exercită 
la cârligul sau la bara de tracţiune a acestora 
(v. fig. sub Forță de propulsie). La aceste vehi- 
cule, numite vehicule-remorce, forța de remorcare 
e egală şi de sens contrar cu forța de tracţiune 
la cârligul vehiculului care le tractează, 

a ~ de tracţiune la cârlig [caa TATH y 
KpIOKAa; force de traction; Zughackenkraft; draw 
hook power; vonó horogerő]. Tehn.: Rezistență 
utilă, exercitată la cârligul de tracţiune al unui 
vehicul motor care tractează vehicule-remorce 
(de ex. la cârligul de tracţiune al unei locomo- 
tive, al unui tractor, etc.). 

s. ~ de tracţiune utilă [paGouaa caa TATH; 
force de traction utile; Zugnutzkraft; draw utile 
power; hasznos húzó erő]. Tehn.: Fracţiune din 
forța de tracțiune efectivă a unui vehicul motor, 
egală şi de sens contrar cu forța de tracțiune la 
cârlig (v. S.). 


s. Forță intermoleculară [mex monekynapuas 
cuna; force intermoléculaire; intermolekulare 
Kraft; intermolecular force; intermolekuláris erő]. 
Chim. fiz.: Forţă care se exercită între două 
molecule ale unui ansamblu de molecule într'un 


'gaz real, lichid, cristal molecular, sau chiar gaz 


perfect, la ciocnirea celor două molecule. Forțele 
intermoleculare sunt forțe van der Waals (v.). 
Acestor forțe li se datoresc coeziunea, adeziunea, 
stabilitatea unei reţele cristaline moleculare, etc. 

7. Fosfomolibdat [conb Gpocbopnomon5- 
NeHOBOĂ KHCIIOTbI, MOJNnGAaT pocdpopa; mo- 
lybdate de phosphore; Phosphore Molybdate; 
phosphorus molybdate; foszfomolibdat]. Chim.: 
Sare a acidului fostomolibdic, care nu a fost obținută 
în stare liberă. Cel mai important e fosfomolib- 
datul de amoniu, (NH4)>PO4, 12 MoOs:6H20, care 
servește la dozarea fosforului în analiza chimică 
cantitativă. 

s. Fosforului, isotopii  [u3oronbi pocopa; 
isotopes du phosphore; Phosphorisotope; phos- 
phorus isotopes; foszfor-izotâpok]. Fiz.: Se cu- 
nosc următorii isotopi ai fosforului: fosforul 29, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 4,6 s, obținut prin 
reacţiile nucleare Si?? (p, n) P2, Si28 (d, n) P29, 
P31 (+, 2n) P2; fosforul 30, care se desintegrează 
cu emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumătă- 
tire de 2,55 min, obţinut prin reacţiile nucleare A 2 
(a, n) P30, S.3? (p, n) P%, P31 (n, 2n) P30, psi 
(Y, n) P30, S82 (d, a) P30; fosforul 31, care e iso- 
topul natural al fosforului; tosforul 32, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 14,3 zile, obținut prin reacțiile 
nucleare Si?? (æ, p) P82, P31 (d, p) P32, P31 (n, y) P32, 
S82 (n, p) P32, S% (d, a) P32, CIS (n, x) P32, 
CI (d, p2) P32, 

9. Fotonic [poronnuecrnă; photonique; pho- 
tonisch, Photonen- (betreftend); photonic; foto- 
nikus). Fiz.: Calitatea de a se referi la fotoni, 
de a proveni dela fotoni sau de a corespunde 
fotonilor. 

10. Fototropism [pororponu3w:; phototropisme; 
Phototropismus; phototropism; fototropizmus]: Di- 
rijarea desvoltării unor plante după orientarea pe 
care o are radiația luminoasă incidentă. Fototro- 
pismul se numește poziiiv, respectiv negativ, după 
cum organele plantei se desvoltă spre lumina inci- 
dentă, respectiv în sens contrar, 

11. Fracţiune de condensare. Ind. petr.: Sin. 
Fracţiune de distilare, Fracţiune (v.). 

12. Fraciurare hidraulică. V. Fisurare hidraulică. 

13. Franciu [panuniă; francium; Francium; 
francium; francium]. Chim., Fiz.: Fr; nr. at, 87, 
Element din coloana întâi a sistemului periodic, 
ai cărui isotopi sunt toți radioactivi. Se cunosc 
următorii isotopi ai franciului: franciul 218, care 
se desintegrează cu emisiune de particule a, cu 
timpul de înjumătățire foarte scurt, obţinut prin 
desintegrarea, cu emisiune de particule œ, a 
actiniului 222; franciul 219, care se desintegrează 
cu emisiune de particule œ, cu timpul de înju- 
mătățire de cca 0,02 s, obținut prin desintegrarea, 


cu emisiune de particule a, a actiniului 223; 
franciul 220, care se desintegrează cu emisiune 
de particule z, cu timpul de înjumătățire de 27,5 s, 
obținut prin desintegrarea, cu emisiune de par- 
ticule a, a actiniului 224; franciul 221, care 
se desintegrează cu emisiune de particule æ, 
cu timpul de înjumătățire de 4,8 min, obţinut 
prin desintegrarea, cu emisiune de particule &, 
a actiniului 225; franciul 222, numit și actiniu K, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
în filiațiunea familiei radioactive a actiniului (v. 
Actiniului, familia ~), cu timpul de înjumătățire 
de 21 min, obținut prin desintegrarea, cu emi- 
siune de particule a, a actiniului. 

1 Frecvență de tăiere efectivă [meiicrBu- 
renbHaA npenenbHaA uacrora; fréquence de 
coupure effective; effekiive Grenzfrequenz; effec- 
tive cut-off frequency (effective cut-off); effektiv 
határfrekvencia]. Telc.: Frecvența la care pierderea 
prin inserție a unui filtru terminat prin anumite 
impedanțe depășește cu o anumită valoare pier- 
derea prin inserție la o anumită frecvență de 
referință, din banda transmisă. 

2» ~ de tăiere teoretică [reopernu*craa 
npemenbHaa YéCTOTa; fréquence de coupure 
théorique; theoretische Grenzfrequenz; theo- 
retical cut-off frequency (theoretical cut-off); 
eszményi hatârfrekvencia]: Frecvența la care 
atenuarea unui filtru de frecvenţă ar trece dela 
zero la o valoare pozitivă, sau invers, în ipoteza 
că nu există efecte de disipație. 

s+ Frecvenţă fundamentală [cc 10oBHaA uacTo- 
a; fr&quece fondamentale; Grundirequenz; funda- 
mental frequency; alap frekvencia]. Fiz.: Cea mai 
joasă frecvență a armonicelor unei mărimi pe- 
riodice complexe, 

+ Frecvenţă -imagine |uacrora  KanpoB, 
BApeou: croTa; fréquence d'imace; Bildfrequenz; 
image frequency;kep-frekvencia]. Radio.: Frecvență 
(fim) egală cu suma algebrică dintre frecvența 
semnalului util (/,) recepționat de un receptor 


cu schimbare de frecvenţă (superheterodină) şi 
dublul frecvenţei intermediare (f;) a receptorului: 
fim= 2 fi= fot i 

unde fo e frecvenţa oscilatorului local (semnul 
plus se consideră dacă f,< fo, iar semnul minus, 
dacă f;> fo). 

+ În procesul de schimbare a frecvenței nu se 
face nicio distincție între semnalul util de 
frecvenţă f, şi un semnal care ar avea o frecvenţă 
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cia]: Frecvenţă (f;) fixă, obținută într'un receptor 


superheterodină prin schimbarea de frecvenţă (v). 
a semnalului util (f,). E egală cu suma alge- 


brică dintre frecvența semnalului util (f,) şi aceea 
a oscilatorului local fo: f, = (f+ fo), unde semnul 
plus se consideră dacă f,< fo, iar semnul minus, 
dacă f,> fo. E 

Prin transformarea semnalelor recepționate, de 
diferite frecvenţe (f,), în semnale de frecvenţă 
fixă (f;), se obțin numeroase avantaje importante 
datorită faptului că, în acest caz, se poate rea- 
liza constanța caracteristicelor radioreceptorului 
de-a-lungul întregii game de acord. Pentru ca 
un emițător pe frecvența intermediară să nu 
perturbe audiţia, frecvența intermediară a apa- 
ratului receptor trebue aleasă în afara gamelor 
receplionate; ea trebue să fie destul de înaltă 
spre a evita efectul de interferenţă cu frecvența- 
imagine şi suficient de joasă spre a se putea face 
uşor amplificarea. De obiceiu, ea se alege egală 
cu 472 kHz, 

e. ~ purtătoare [necymaa uacrora; fré- 
quence porteuse; Trägerfrequenz; carrier frequency; 
hordó-frekvencia]: Frecvenţă din spectrul unui 
semnal modulat, egală cu frecvența semnalului 
în absența modulației. 

În unele cazuri, pentru a micşora banda de 
frecvențe ocupată de semnalul care transmite 
informația, se elimină la emisiune componentele 
laterale superioare (sau inferioare) frecvenţei 
purtătoare, iar componenta de frecvență purtă- 
toare e și ea eliminată sau transmisă cu o ate- 
nuare oarecare (emisiuni cu bandă laterală unică). 

7, Frecvenţă ultrasonoră [cBepx3ayroBaauac- 
TOTA; fréquence ultrasonore; Ultraschallfrequenz; 
ultra-sound frequency; ultrahang-frekvenzia]. Fiz.: 
Frecvența unei unde acustice, superioară celei mai 
înalte frecvențe audibile, Se pot considera ca 
frecvențe ultrasonore frecventele mai inalte de- 
cât 20000 per/s. Cu ajutorul cristalelor piezo- 
electrice se pot produce frecvențe ultrasonore 
până la ordinul zecilor de milioane de perioade 
pe secundă. 

s. Frecvenţă vocală [[ronanbnaa ucrora, 
3BYKOBaA 4acToTa; fréquence vocale; Ton- 
frequenz; voice frequency; hangfrekvencia]. Telc.: 
Frecvență din acea parte a gamei de frecvențe care 
intervine în transmisiunea vorbirii. De obiceiu, 
frecvențele vocale folosite pentru transmisiunea 
comercială a convorbirilor sunt cuprinse între 


egală cu frecvenţa-imagine f; ambele fiind | 200 și 3500 per/s. 


transformate în semnale de frecvenţa f; Pentru 
a înlătura interferența care s'ar putea produce 
în acest caz, e necesar ca circuitele dela intrarea 
receptorului, cari sunt acordate pe frecvența 
semnalului util f, să atenueze în măsură sufi- 
cientă semnalul de frecvență-imagine fiw. 

s ~ intermediară [npomentyToynaa sacrora; 
fréquence intermédiaire; dazwischenliegende Fre- 
quenz; intermediate frequency; közbenső frekven- 


9. Frecvență, demultiplicare de ~ [nenenne 
4acTCTbl; d&multiplication de fréquence; Fre- 
quenzunterseizung; frequency demultiplication; 
frekvencia-tâbbszeretlinites]. Elt: Schimbarea 


| frecvenţei unei oscilaţii într'o frecvență de osci- 


lație egală cu un submultiplu întreg al ei. De- 
multiplicări de frecvenţă se pot obține cu ajutorul 
multivibratoarelor sau al altor dispozitive cari se 
pot sincroniza cu o frecvenţă superioară celei de 
oscilație proprie. 
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1. Frecvenţă, schimbare de ~ [npeoGpazo- 
BăHHe YaCTOTbI; changement de fréquence; 
Frequenzänderung; frequency conversion; frek- 
venciaváltozás]. Radio: Transformarea unei osci- 
lații de înaltă frecvență într'o oscilație de altă 
frecvenţă. Se utilizează în radioreceptoarele su- 
perheterodină, în cari permite realizarea unei sen- 
sibilităţi și selectivități constante la frecvențe 
înalte și foarte înalte, greu de realizat prin am- 
plificarea directă a frecvenței incidente. Se rea- 
lizează de obiceiu suprapunând, într'un dispozitiv 
nelinear, numit schimbător de frecvență, sem- 
nalul recepționat, de frecvenţă f,, cu tensiunea de 


frecvenţă fo obținută dela un oscilator local. Din 
ansamblul frecvențelor cari apar în schimbător 
(componente de sumă și diferență, fundamentale, 
armonice) se separă la ieșire, cu ajutorul unui 
circuit selectiv, frecvenţa de bătăi f; =f, + fo, nu- 
mită frecvenţă intermediară. 

În schemele practice de schimbătoare de ftre- 
cvență, oscilațiile incidentă și locală se pot aplica, 
fie pe același electrod al tubului de amestec 
(schimbare aditivă), fie pe electrozi diferiţi (schim- 
bare multiplicativă). Primul caz prezintă, în schim- 
bul simplicităţii, desavaniajul interacțiunii între 
circuitele surselor de frecvențe fo şi fẹ În cazul 


al doilea se folosesc pentru amestec pentode, 
hexode, heptode, octode sau tuburi speciale, 
triode-pentode, triode-hexode, etc. La frecvenţe 
ultraînalte, schimbătorul de frecvență e con- 
stituit de obiceiu dintro diodă sau dintr'un 
detector cu cristal. 

Eficacitatea schimbării de frecvenţă se măsoară 
cu ajutorul unui parametru numit pantă de con- 
versiune. 

=, ~, stabilitate de ~ [ycroiianBocTb yac- 
ToTbI; stabilite de fréquence; Frequenzstabilităt; 
frequency of stability; frekvenciastabilităs]: Pro- 
prietatea unui generator de a produce oscilații 
a căror frecvenţă se menține cât mai apropiată 
de valoarea ei nominală, când variază parametrii 
lui de cari depinde frecvenţa. 

Diferenţa maximă dintre frecvenţa oscilatorului f 
şi frecvența nominală fo, în condițiuni normale de 
lucru, se numeşte instabilitate absolută Af = f— fo, 
iar raportul dintre instabilitatea absolută și fre- 
cvența nominală se numește instabilitate relativă. 


Factorii cari determină instabilitatea frecvenţei 
oscilatoarelor producătoare de oscilații electro- 
magnetice sunt: variația inductivităţii sau a capa- 
cițății circuitului oscilant, provocată de deformaţii 
mecanice, de vibrații, variaţii de temperatură, 
presiune, umiditate; variaţia tensiunii de alimen- 
tare; variația sarcinii. — 

O bună stabilitate de frecvenţă asigură o trans- 
misiune de calitate și evită suprapunerea la re- 
cepție a posturilor cu frecvențe apropiate. 

Emiţătoarelor pentru diferite servicii li se im- 
pune o anumită stabilitate de frecvenţă (de ex.: 
pentru posturile de radiodifuziune cu frecvențe 
până la 1 MHz, deviația de frecvență maximă 
admisibilă e 20 Hz). 


s. Frigorezistență [xononocroiinocTb; frigo- 
resistance;  Frostwiderstandsfăhigkeit; frigoresis- 
tance; hidegellenăllăs]. Tehn.: Proprietatea unui 
material de a nu se altera la temperaturi relativ 
joase. Alterarea poate consista în solidificarea 
(cristalizarea) unui lichid, într'o schimbare a for- 
mei cristaline (forma cristalină nouă dând mate- 
rialului proprietăţi defavorabile, făcându-l mai 
casant, etc.), în creșterea anormal de mare a 
viscozității, în lichefierea unui gaz, etc. 

4. Frigorific ** [oxuam/atomuă; frigorifique; 
kălteerzeugend; refrigerating, freezing; hut8]. 
Gen.: 1. Termen comun pentru frigorigen şi fri- 
gorifer. — 2. Calitatea de a se referi la frig. 


s. Frigorific, agent ~ [XOJIONHJIbHbIÄ arenr, 
xJnanarenT; agent frigorifique; kălteerzeugender 
Agent, Kălteerzeuger; refrigerating agent; hideg 
közeg]. Tehn.: Fluid folosit în instalaţii frigorifice, 
ca agent frigorifer (v.) sau frigorigen (v.). — 
Sin. Mediu frigorific. 

8. ~, mediu ~: Sin. Agent frigorific (v. S. Fri- 
gorific, agent ~). 

7. Fugacitate [pyroruBnocrb; fugacit6; Ver- 
gănglichkeit, Flichtigkeit; fugacity, fluting; fuga- 
cităs, illékonyság]. Chim. fiz.: Funcļiune isotermă 
convențională f, de dimensiunea presiunii, ale cărei 
valori f, și fa în două stări 1 și 2 sunt date de 
ecuația: 


2 
AZRT în E =f var, 
fi 4 


în care AZ, e variația potențialului isobar într'un 
proces isoterm, R e constanta universală a ga- 
zelor, T e temperatura absolută, V e volumul 
molar, iar P e presiunea. În cazul gazelor 
perfecte, 


2 

f VdP=RT |n Pa. 
Pi 

1 

La apropierea gazului real de starea perfectă, 
valoarea fugacităţii se apropie deci de valoarea 
presiunii. 

Operând cu fugacitatea în locul presiunii, se 
poate menține forma matematică simplă a rela- 
țiilor termodinamice valabile pentru gazele per- 
fecte. Drept origine pentru calculul fugacității ga- 
zelor se alege o stare ipotetică a lor, pentru 
care f=P=1, când au proprietățile unui gaz care 
se supune legilor gazelor perfecte. Pentru orice 
temperatură, fugacitatea unui gaz în starea stan- 
dard e deci egală cu unitatea, deoarece, pentru 
gazul ideal, f=P indepedent de temperatură. 
Ecuația care definește fugacitatea se poate pune, 
deci, sub forma: Z—Z°=RT In f, în care indi- 
cele „o“ se referă la starea standard, formă care 
permite să se găsească fugacitatea la orice 
presiune. 


Raportul dintre fugacitatea unui sistem fizic 
într'o stare dată şi fugacitatea lui în starea stan- 


p 


dard la aceeași temperatură se numește activi- 
tate. În cazul gazelor, deoarece f'=1, activitatea 
e numeric egală cu fugacitatea. 

Pentru determinarea fugacității componenților 
unui amestec gazos se folosește următoarea re- 
laţie („regula fugacităţii“, a lui Lewis, și Randall): 


fa=(oa: Na 
în care f4 e fugacitatea componentului A în 
amestec; (fr)4 e fugacitatea componentului pur A 


la temperatura și presiunea totală a amestecului, 
iar N4 e fracțiunea molară a componentului A 


în amestec. 


În cazul lichidelor și al solidelor, fugacitatea e 
egală cu unitatea la o singură temperatură, de- 
oarece faza condensată e în echilibru cu vaporii 
ei saturați, iar presiunea acestora variază cu tem- 
peratura. De aceea, pentru fiecare temperatură 
se alege, drept stare standard, starea reală a 
lichidului, respectiv a solidului, la presiunea 1 at. 

Deoarece: 

Z,=Z, + RT In fe 


(indicii g şi | se referă la starea gazoasă, respectiv 
lichidă) şi, în condițiuni de echilibru, Z, = Z; și 
f= În rezultă Zy=Z+RT In fp 


Considerând V = const., influența presiunii 
asupra fugacităţii fazei condensate e dată de 
relația: 


(P2— P1). 


Când coexistă mai multe faze cari se găsesc la 
aceeaşi temperatură, tendința substanței de a se 
separa din fiecare fază va fi aceeaşi. Dacă nu 
există echilibru, faza în care această tendință e 
mai pronunțată trece în altă fază. 

Fugacitatea se utilizează în calculul constan- 
telor de echilibru K ale sistemelor gaz-lichid. 
Legea lui Raoult, combinată cu legea lui Dalton, 
se poate pune sub forma: 

Í=f,9 = fă 

în care f e fugacitatea unui component din ames- 
tecul gazos; f, e fugacitatea componentului pur 
în fază gazoasă, la temperatura și presiunea to- 
tală a amestecului; f e fugacitatea componen- 
tului pur în fază lichidă la presiune proprie de 
vapori la temperatura sistemului; x e fracțiunea 
molară a componeniului în faza lichidă și y e 
fracțiunea molară a componentului în faza ga- 
zoasă. Pe baza valorilor fugacității (calculate de 
obiceiu din diagrame de stare reduse, alcătuite 
pe baza datelor P, V, T), se pot calcula coe- 
ficienţii de echilibru: 


A e RA 
= AI, 
Fugacităţiile se calculează prin metode grafice 
şi analitice. 
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1. Fulgi de cartofi [xnonbA kaprobexa; 
flocons de pomme de terre; Kartoffelflocken; po- 
tato flakes; burgonyapehely]. Ind. alim.: Produs 
alimentar cu aspect de fulgi, preparat din cartofi. 
Cartofii, aburiți la 0,5 at în fierbătoare de car- 
tofi (v. Fierbător), sunt uscați apoi pe tobe în- 
călzite cu abur de 8 at, obținându-se o peliculă 
fină care, prin răcire și spargere, se fărâmă în 
fulgi cu dimensiuni între 0,5 și 1 cm?. Sunt în- 
trebuințați în alimentaţie, amestecați cu apă caldă 
sau cu lapte cald. 


2 ~ de ovăs [oBcanble XJONbA; flocons 
d'avoine; Haferflocken; oat flakes; zabpehely]: 
Ovăs decorticat şi aplatisat prin trecerea printre 
valțuri netede. Constitue un aliment ușor asimi- 
labil, conținând, afară de amidon, mici cantități 
de proteine, de grăsimi și vitamine. 

3. Fulminat” [pyuMunar; fulminate; Fulminat; 
fulminate; fulminât]. Chim.: Oricare dintre sărurile 
acidului fulminic. Cei mai importanți fulminaţi sunt 
indicaţi mai jos. 

Fulminatul de mercur, (CNO)Hg + !/2H20, e o 
substanță solidă care cristalizează în ace albe, solu- 
bile în apă și în alcool. Sub acţiunea unui șoc, 
a unei ridicări brusce de temperatură sau a ur- 
melor de acid sulfuric, detonează, punând în 
libertate CO, CO, N, Hg și oxizi de azot. 

E explozivul de amorsare întrebuințat cel mai mult. 

Se prepară, fie prin încălzirea la 50° a mercu- 
rului cu alcool (96%) sau cu acetonă și acid azo- 
tic, fie prin oxidarea unor compuși organici (alde- 
hidă acetică, acetal dimetilic, acid malonic, fur- 
furol, etc.) cu acid azotic în prezența mercurului, 
fie prin acțiunea clorurii mercurice asupra nitro- 
metanului sodat. Produsul industrial e totdeauna 
impur, conținând mercur liber, oxalaţi și compuși 
bogaţi în azot. Se purifică prin disolvare în amo- 
niac concentrat și reprecipitare cu acid acetic, 
sau prin disolvare în hiposulfit de sodiu și repre- 
cipitare cu tiocianat de potasiu. Mercurul liber 
poate fi eliminat prin încălzire în vid înaintat. 

Fulminatul de argint, CNOAg, cristalizează în 
ace albe, solubile în apă. Are proprietăţi explo- 
zive comparabile cu ale fulminatului de mercur. 


4 Funcţiune biarmonică [Gnrapmonuuecraa 
pyarnua; fonction biharmonique; biharmonische 
Funktion; biharmonic function; biharmoniku füg- 
gv&ny]. Mał.: Orice funcţiune # (x, yr“) de 
două sau de mai multe variabile, care verifică 
ecuaţia cu derivate parțiale AA 4=0, unde, în 
cazul a două variabile, operatorul lui Laplace A e 


A 

definit prin na + da + în cazul a trei variabile 
maa E Te 

x, Je Z, prin A sata razi „ etc., iar sim- 


bolul AA reprezintă aplicarea de două ori a ope- 
ratorului A asupra funcţiunii #. 

s% ~  poliarmonică | NonnapMoHnueckaa 
pyHkuaa; fonction polyharmonique; polyharmo- 
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nische Funktion; polyharmonic function; polyhar- | furanului. După poziția acestui hidrogen, se deo- 
monikus tüggvény]: Orice funcţiune de două sau | sebesc a-furilul și f-furilul 


de mai multe variabile # (x, ys"), care verifică HECH Hc G= 
ecuația cu derivate parțiale A° u=0, unde p e HÈ ila, CA è 
un număr natural. Simbolul A? indică aplicarea Sea nE. 
de p ori a operatorului lui Laplace A (v. sub R Rhi 


Funcţiune biarmonică) asupra funcțiunii 4. Numă- 
rul p e ordinul funcţiunii poliarmonice.— Func- 
țiunile armonice sunt funcțiuni poliarmonice de 


« Furoil [pyponui; furoil; Furoil; furoil; furoil). 
Chim.: Radical (v.) organic acid, provenit prin în- 


ordinul întâiu, cele biarmonice sunt funcțiuni HECHO 
poliarmonice de ordinul al doilea, etc. Ta Badi 
1. Funcţiune transcendentă. V. S. Transcen- | No 


dentă, funcțiune ~. 


a Furcă pentru piatră spartă [BEnb ANA depărtarea grupării OH dela carbonilul moleculei 


acidului piromucic. 


ureGua; fourche à pierre casce; Gabel tur ge- s. Furol, viscozimetru ~ [BncKo3umerp (Dy- 


brochene Steine; fork for brokesstones; kavicsvilla]. rul ia aaa „Tie VAU 3 raie 
C. f., Cs.: Furcă echipată cu mai mult decât șase PRI ie i A PR ON A $ Saybolt 
coarne, așezate la distanță mică unele de altele ont A E E s eA A 
(cca 3 cm), folosită pentru aruncarea, transportul | e. Fuscel* [rpanka CTpemanKH; échelon; 
sau împrăștierea pietrei sparte la executarea lu | Sprosse; tread, rundle, rung; I&trafok]. Cs: Fie- 
crărilor rutiere sau feroviare, în cariere, etc. | care dintre scândurile înguste sau barele rotunde 

s. Furil (pypnu; furil; Furil; furil; furil]. Chim.: | sau prismatice, de lemn sau de metal, cari for- 
Radical (v.) organic heterociclic, provenit prin | mează treptele unei scări simple. V. sub Scară 1 
scoaterea unui atom de hidrogen din molecula | și sub Treaptă 1. 


